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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

Autorización para emplazar un monumento. 

Buenos Aires, 7 tic abril de 1072 
Excelentísimo señor Presidente 
du la Nación: 

HTKNGO el honor de dirigirme al Primer Magistrado, a fin de so- 
meter a vucitra consideración el adjunto proyecto de ley, me- 
diante el cual se autoriza a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Airas a emplazar en la Plaza Lavalle, cu el sector ^deli- 
mitado por las calles Talcahuano, Viamontc, Libertad y Tucu- 
mán, un busto en mármol del músico argentino Constantino Gaito. 
El presente proyecto se eleva a fin de cumplimentar lo dispuesto 
por el artículo 51.de la Loy N? 1.260 y tiene suficiente respaldo 
en el contenido de las Políticas Nacionales (N* 18). 
Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Gustavo Malek. 

Arturo Mor Roi£. 

LEY N? 19.561 
Bs.' As./ 7|4|72 

17 N uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5? del Esta- 
tuto de la H evolución Argentina, 

El Presu>bntb de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 
con Fuerza de Ley: 

Artículo 1» — Autorizase a la Municipalidad de la Ciudad do Bue- 
nos Aires a emplazar un busto de mármol del músico argentino Cons- 
tantino Gaito en la Plaza Lavalle, en el sector delimitado por las calles 
Talcahuano, Viamontc, Libertad y Tucumán. 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquosc, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. 

LANUS&E. 

Gustavo Malek. 
Arturo Mor Roigf. 



Art. 3' — El Ministerio do Bienestar Social, por conducto del erg* 
uismo o repartición que tenga a su cargo la aplicación' de/ la presenta 
ley, exigirá las constancias acreditativas de los extremo» invocado* 35 
aconsejará el otorgamiento de la pensión, en los casos en que ello pwfc* 
cediere. ' 

Art. 4^ — Los beneficios que se instituyen por esta ley se abonarán 
a partir del día l 9 del mes siguiente a la fecha del decreto <|tte W 
otorgue. ' 

Art. 5* — El gasto que demando el cumplimiento de : la presente stf 
atenderá en la forma prevista en ol artículo 3? de la ley 1&748. 

Art. 6* — Comuniqúese, publíquoso, déso a la Dirección Nacional -dál 
Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

FranoiBCo G. Manrique. 



PREVISIÓN SOCIAL 

Pensión para afectados por el Mal de Jti____ 

Buenos Aires, 27 do marzo de 1972 
Excelentísimo señor Presidente 
de la Nación: 

HTENGO el honor de elevar a la consideración del Primer Magistra- 
do un proyecto de ley por el cual se instituye una. pensión do 
cien pesos ($100) mensuales, para las personas afectadas por cJ 
llamado Mal de Honscn, que se encuentren internadas en estable- 
cimientos nacionales, provinciales o municipales, destinados a su 
curación y atención. 

La medida que se propugna encuadra en las Políticas Nacio- 
nales Nros. 45 y 46, aprobadas por decreto 46|70,y'en la 
acción que el Gobierno desarrolla en o? campo social, ya que 
el beneficio qut se instituye alcanza a quienes, afectados por 
el Mal de ITansen, carecen no sólo de todo recurso económico, 
sino también de parientes en condiciones de prestarles amparo. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco Cr. Manrique. 

LEY N9 lÜ.o'tV 
Bs. As., 7|4|7'* 

17 N uso de las atribuciones conferidas por el artículo W> del Esta- 
tuto de la RevoJuCjtfn Argentina, 

Ijl Presidente de la Nación 
Argentina Sanciona y Promulga 
con Fuerza de Ley: 

Artículo 19 — Facúltase al Poder Ejecutivo, a otorgar una pensión 
inembargable do Cien pesos ($100) mensuales, a toda persona; afectada 
por el llamado Mal de Hansen, que se encuentre internada en esta- 
blecimientos nacionales, provinciales o municipales destinados a su cu- 
ración y atención. 

Art. 2* — Para gozar del beneficio que se instituye en el artículo 
anterior, deberán reunirse los siguientes extremos : ^ , 

a) No encontrarse amparado por régimen de previsión o de retiro 
alguno ; 

b) No poseer bienes, ingresos ni recursos de ninguna naturaleza, 
que permitan la subsistencia del solicitante; 

'•) No tener parientes que estén legalmcntc obligados a la presta- 
ción de alimentos, o que teniéndolos, no se encuentren en condi- 
ciones do proporcionarlo» 



TRANSFERENCIAS 

Dominio do un terreno en Olavarría, Provincia de Buenos Aire** 

Buenos Aires, 7 de abril de 1973 
Excelentísimo señor Presidente 
de la Nación: 

'TENGO el honor de dirigirme al Excelentísimo señor Presidente* 
a fin do Boraetor a su consideración ol adjunto proyecto de ley, 
por el que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a transfería 
a la Provincia de Buenos Aires, el dominio de un terreno Ubi- 
cado en la ciudad de Olavarría y que la Administración Gene- 
ral de Obras Sanitarias de la Nación expropiara, ' en : su opor* 
tunidad, para la prestación de los servicios sanitarios en dicta 
localidad. 

Si bien se estableció el vínculo legal y se concretaron hechofl 
para que la Administración General tomare a su cargo la pro- 
visión de agua corricnto y la construcción de desagües cloa - 
cales en la ciudad de Olavarría, mediante los acogimientos a 
ios beneficios do las leyes Nros. 10.998 y 12.140 (decreto N» 
12.849|43), y del decreto N* 33.425|44* (decreto N* 15.645|45y, 
y so realizaron estudios y proyectos a esos fines, ello no tuvtf 
hasta el momento principio de ejecución. 

Siendo, ahora, intención do las autoridades * provinciales efec- 
tuar directamente las obras y tomar a su cargo la prestación 
de tales servicios y, ante lo que las mismas solicitan, coiui- 
dórase pertinente transferir la propiedad del inmueble que ae 
ha expropiado, por ser el mismo necesario a la Provincia para 
llevar a cabo las construcciones y carente de utilidad para 1* 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
La autorización que se requiere *« encuadra dentro -de- 1 -lo qo4 
dispone el artículo 6? de la ley N« l&577 % con'el agregado esta- 
blecido por el artículo 4» del decreto-ley N»'6.678|63, ya que .el 
Estado Nacional tiene el dominio plono sobre el terreno refe- 
rido. 
Dios guarde a Vuesta Excelencia. 

Pedro A/ Gordillo. 

Cayetano A. Licciardo. 

LEY N» 19.564 
Bs. As., 7|4|72 

pN uso de las atribuciones conferidas oor el artículo 5 0, del Estar 
tuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente db la Nación 
Argentina Sanciona t Promulga 
con Fuerza de Ley: 

Artículo 1' — Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a h 
Provincia de Buenos Aires el dominio de la fracoión de terreno ubicad* 
en la ciudad de Olavarría, que a continuación so individualiza: Fracción i 
do la Chacra 494 de la Sección E —Parcela 6— Circuito 2* del ejido sut* 
urbano de la ciudad de Olavarría, abarcando una superficie <Lq Sesenta 
mi* metros cuadrados í 00.000 m2) con las siguientes medidas y linderos) 
Doscientos metros (200 m) en Tos costados NE y SO. .Linda al NO con 
la Chacra N» 4G8 calle er. medio ; por el SE con restos de su misma frac- 
ción y por el SO calle en medio oon la Chacra N<> 493. bominio inscripto 
bajo el N? 194.797 en La Plata ol día G de julio de 1965, en la Matrícula 
2552 del Partido de Olavarría, a nombro del Estado Nacional Argén?* 
tino con destino a la Administración General de Obras Sanitarias do la 
Nación. 

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dilección Nacional cW 
Reí.ristro Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Pedro A. Gordilio. 

Cayetano A. Licciardo. 

DECRETO 

N<? 1.898 

B6. A6., 7|4|72 

WISTO la Ley N' 19.564, y 
V CONSIDERANDO: 

Que es necesario ' determinar la manera de realizar la transí** 
rencia. 
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Por olio, 

El Peesídentb 

OB la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1^ — Autorízase a la Administración General de Obras Sa- 
nitarias de la Nacióu a transferir a título oneroso a la Provincia de Bue- 
nos Aires, el dominio de la fracción de terreno ubicada en la ciudad de 
Olavarría individualizada en la Ley N<> 19.564. 

Art. 2? — El precio comprenderá la suma oportunamente abonada por 
la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en el res- 
pectivo juicio de expropiación, con máa los gastos que, a raíz do ello, 
&e hayan ocasionado. . 

£rt, 39 — Comuniqúese, publíquese, dése «•» la Dirección Nacional 
dol Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Pedro A. (tordillo'. 
Cayetano A. Licciarv 




VIVIENDA 

So modifica parcialmente el De- 
creto 901|68 con respecto a plazos 
y tasa de interés sobre préstamos 
destinados a viviendas económi- 
cas. 

DECRETO 
N9 1.881 

Bs. As., 7|4|75í 



V 



i 



ORGANISMOS BEL ESTADO 
Dirección Nacional del Antar- 
tico. 

Eximición del pago de unos de- 
rechos. 

DECRETO 
N? 1.904 

Be. As. t 7|4|72 



V 



ISTO las Leyes 17 561 y 17.199 y los 
Decretos reglamentarlos Nros. í)01|fi8 
■ y 1.777169, y 
CONSIDERANDO: 

Que tales leyes disponen el empleo de 
fondos para la construcción do vi- 
viendas teonemícas destinadas a so- 
lucionar las necesidades habltaciona- 
lcs de los sectores de menores recur- 
sos; 

Que los decretos citados establecen 
las condiciones y modos de concesión 
de los créditos, determinando en am- 
bos actos un plazo máximo de Vein- 
te (20) anos para su reintegro y es- 
tipulando una tasa de interés anual 
del Seis por ciento (6o|o); 
Que para t acuitar ib adquisición de 
las viviendas construidas con ajuste 
a las normas legales mencionadas» 
resulta conveniente determinar plazos 
y condiciones que permitan la adju- 
dicación de créditos a un mayor nu- 
mero de beneficiarios; 
Que, en tai sentido, es procedente mo- 
dificar los plazos máximos de rein- 
tegro y la tasa de interés para los 
préstamos, llevando la amortización 
hasta treinta (30) nfios y fijando un 
máximo de interés anual de hasta el 
Dos por ciento (2olo>; 
Que. a su vez, corresponde anallzai 
con los Gobiernos Provinciales la con. 
veniencia de modificar los convenios 
suscriptos en la materia, con el ob- 
jeto ie establecer o no, la posibili- 
dad de extender ios beneficios del 
régimen propiciado en ol presente de- 
creto; 
Por ello, 

El Presidenta 

os la Nación Argentina 

Decrita: 

Articulo 1» — Sustituyese el primer pa- 
rágrafo del articulo V del Decreto N? 
901168, por ol siguiente texto: 
14 Art. 7* — Le* préstamo* se garantiza- 
rán con hipotecas en primer grado y 
devengarán un interés de: Dos por cien- 
to (2 o|o) anual, pudiendo acordarse por 
un plazo máximo de Mclnta (30) años." 
Art. 2» — Sustituyese el artículo 11 del 
Decreto N* 1 777J69, por el siguiente texto: 
"Art. 11. — Loe préstamos que se otor- 
guen a los adjudicatarios, serán garan- 
tizados con h r potecas en primer grado 
a favor del ente desecntralizador y de- 
vengarán un interés del Dos por cien- 
to (2 o(o) anual, pudiem.o acordarse un 
plazo máximo do Treinta (30) arlos." 
Art. 3? — E Gobierno Nacional y ios 
Gobiernos Provinciales «nalizaran con- 
juntamente la posibilidad de modificar 
los convenios en vigor sobre los créditos 
para la vivienda económica para ade- 
cuarlos o no a la presente reforma. 

Art, 4* — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Rt-Rlstro 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Francisco G. Manrique. 
Cayetano A. Ucciardo. 



ISTO el presento expediente, letra 
S. C, número 4.031, año 1871, del Mi- 
nisterio de Obras y Servicios Públi- 
cos —Comunicaciones—, en el cuai 
a fojas 22¡23 la Dirección Nacional 
del Antartico, dependente del Minis- 
terio de Defensa, solicita la exención 
de la aplicación de los derechos co- 
rrespondientes al permiso que le fue. 
ra acordado por Resolución N» 778 
S.C., dictada el 13 de mayo de 1971, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que, la operación de sus estaciones 
radloeléctricas estará destinada a sa- 
tisfacer fines estrechamente ligados 
con la seguridad en el sector antar- 
tico y a la actividad científica na- 
cional. 

Que, a foja 25 so ha expedido el 
Dcpa* 'amento Asuntos Jurídicos de 
dicho ámbito, quien a mérito de la 
clase de transmisiones que realizara 
la Dirección Nacional del Antartico, 
y pese a que la exención de derechos 
requerida no se encuentra prevista en 
el Decreto N? 814171, estima justifica- 
ble acordar la misma con efecto ha- 
cia el futuro. 
Por ello. 

El Presidente 

de la Nación Arcentína 

Decreta: 

Articulo 1* — Exímese a partir de la 
fecha de la publicación del presente de- 
creto a la Dirección Nacional del Antái- 
tico, dependiente del Ministerio de De- 
'fensa del pago de los derechos y tasas 
correspondientes a la autorización que lo 
fuera otorgada por Resolución N? 778-8. 
C, del 13 de mayo de 1971, asi como tam- 
bién, de las emergentes de nuevas auto- 
rizaciones similares que se acuerden a 
dicho organismo. 

Art. 2* — Ccmuníqucse. publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Pedro A. Gordllle. 



nuladas de altos hornos, que se ob- 
tienen como subproductos en el paÍ3, 
a los cementos portlaud de produc- 
ción nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que todos estos estudios han permi- 
tido llegar a la conclusión que en 
el estado actual del conocimiento no 
existen razones técnicas que impidan 
el agregado de dichas escorlas en 
proporciones de hasta Diez por cien- 
to (10 o|o) a esos cementos portland. 
Que esc agregado no desmerece i a 
calidad final del cemento portland y 
en cambio permite e' aprovechamien- 
to integral t*c la capacidad de mo- 
lienda de la Industrie cementern na- 
cional. 

Que en esa forma se posibilita la uti- 
lización de un subproducto de la ela- 
boración del arrabio de los altos hor- 
nos que poseen Fabricaciones Mili- 
tares y la Sociedad Mixta Siderúrgica 
Argentina S.A. (S.O.M.I.S.A.). 
Que el agregado de escorias hasta un 
Diez por ciento (10 o|o) deberá con- 
signarse expresamente en el envase 
para diferenciar el producto obtenido 
de los cementos portland normales 
que no tengan agregados y para co- 
nocimiento de los usuarios. 
Por ello, 

Vl Presidentu 

de LA Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Modifícase la aplicación 
del artículo C-l de la norma IRAM 1503 
(edición actualizada de junio de 1967), 
en el sentido de que se admitirá la adi- 
ción al "cllnker" después de la cocción, 
de hasta un diez por ciento (10 ojo) de 
escorias granuladas do alto horno, de- 
biendo consignarse expresamente en el 
envase "con la adición de hasta Diez por 
ciento (10o|o) de escorla granulada de 
alto horno", en la denominación del pro- 
ducto. 

Art. Z* — El cemento portland obtenido 
en esas condiciones, además de tener que 
satisfacer todas las exigencias físicas y 
químicas de la Norma, tendrá un con- 
tenido de sulfuros, expresado como ion 
sulfuro, no superior a Cero diez por cien- 
to (0,10 ojo). 

Art. 3* — La escorla granulada de al- 
to horno que se adicione al "cllnker" de 
cemento portland, deberá satisfacer las 
siguientes condiciones: contenido de sul- 
furos, expresado como ion sulfuro: má- 
ximo Uno por ciento (1,00 %); índice hi- 
dráulico (según técnica de la norma 
IRAM 1655): mínimo Cero siete (0,7)/ 

Art. 4* — Los mayores gastos que sig- 
nifiquen el contralor de las escorias e 
intensificación de las vigilancias en las 
plantas de cemento portland por parte 
del personal técnico de los Laboratorios 
do la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, serán absorbidos 
por las fumas productoras, en un todo I 



de acuerdo con lo establecido en el Do*, 
creto NV 16.999(49. 

Art» 5* — Comuniqúese, publíquese, dé- 
so a lo Dirección Nacional del Registe 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Pedro A. GordiHo. 



CARNE VACUNA 

Veda. 

Suspéndese desde el 17 al 23|4|72. 

DECRETO 

N° 2.004 

Bs. As., 1íí;4|72 



V 



lo 



dispuesto por el Decreto 
del 23 de junio de 1971,. y 



ISTO 

N* l.É 

CONSIDERANDO: 

Que en el lapso de Diez (10) días 
hábiles, comprendidos entre el 29 de 
marzo y el 12 de abril de 1972 ha 
arribado al Mercado Nacional de Ha- 
cienda de Llniers, la cantidad de Cien- 
to Treinta y Un Mil Trescientos 
Chico (131.305) cabc&as de ganado 
vacuno; 

Que en tal forma se ha cumplimen- 
tado el requisito de entrada mínima 
de ganado vacuno establecido no** el 
artículo l' del Decreto N* 1.990. del 
23 de junio de 1971: 
Que, en consecuencia, correspondo 
suspender la veda que de confort 
midad al sistema de nerí^dos sema- 
nales alternados, dispuesto por el 
articulo 20 del Decreto N<> 1.999. del 
23 de junio de 1971, debía aplicarse 
desde el día 17 de abril del año en 
curso: 

Que sin perjuicio de ello es preciso 
verificar el comportamiento del Mcr* 
cado observando los efectos de 'a 
suspensión en la exportación de car- 
nes y el nivel de precios internos: en 
función de los objetivos básicos do 
mejorar las condiciones de la balan?.» 
de nacos y el costo de vida de la 
población; 

Por ello, y atento a las facultades 
ncord arlas por el Artículo 2*. de la Ley 
N? 19.095. 

Et Pnnsiüi-NTC 

pf la Nación Arcentin, 

pEcar.TA: 

Artículo 1* — Suspéndese la veda al 
consumo de carne vacuna desde la cero 
(0) hora del día lunes 17 hasta las vein- 
ticuatro (24) horas del día domingo 23 
de abril de 1972. tt 

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese» 
dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 
LANUSSE, 
Ernesto J, Lanusat- 
Daniel García. 




INDUSTRIAS 

Cemento Portland. 

Modificación de las nornuis 
TEAM. 

DECRETO 

N* 1.907 
Ds. As., 7(4172 



Y 



ÍSTO el expediente N* 18.209¡909, del 
registro c\e la Administración Gene- 
ral de Obras Sanitarias de la Na- 
ción, por el que la misma presenta 
ios resultados y las conclusiones del 
estudio efectuado en sus laboratorios, 
en los laboratorios dei Instituto Na- 
cional dr TccnologíP Industrial 
flNTl) v en el Labor i* orlo de En 
«ayos de Materiales e Investigación* í 
Tecnológicas de la Provincia de Bue- 
nos Aires (LEMIT» sobre las posi- 
bilidades de agregar hasta un Dio? 
por ciento (10 o|o> de escorias gra- 



DECRETOS 



Sintetizados 



PUBLICACIÓN EXTRACTADA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN 
CONFERIDA POR EL DECRETO NUMERO 15.209 DEL AAO 1W9 



MINISTERIO DE HACIENDA 

Y FINANZAS 

DECRETO Nv 1.512. — Bs. As.. 26)5171. 
Autorizase a la Comisión Esixiranza 
Damas Argentinas (C.E.D.A.) a in- 
troducir al país, libre del pago de de- 
lechos de Importación, un aparato res. 
pirador Emerson. 

DECRETO Nf 2.808. — Bs. As., 3|8|71. 
Facúltase al Procurador Fiscal de la 
ciudad de Rosarlo y al solo efecto de 
Interrumpir la prescripción, inicie de- 
manda contra la Unión Ferroviaria, 
Seccional Puerto Rosarlo yiu ocupantes 
tendientes a obtener la restitución del 
inmueble. 

DECRETO N" 3.471. — Bs. As., 3118171. 
Autórí/.tuse a diverso» funcionarios a 
participar en calidud de becarios, en 
los cursos a realizarse en la ciudad de 
Buenos Aires bajo el auspicio de la 
Organl'/wción de los Estados Ameri- 
canos. . 

DISCRETO N' 3.778. — Bs. As., 9|9|71. 
Autorizas* u la Asociación Hortícola 
Argentino a introducir al nais Ubre de 
pago de derechos de tmpot ta clon los 
bienes perecederos destinado* a ser 



exhibidos en la Tercera Oran Exposi- 
ción Internacional Hortícola a reali- 
zarse en Buenos Aires. 

DECRETO N? 3.867. — Bs. As., 14¡D]TU 
Ratifícase la Resolución del en Minis- 
terio de Hacienda 7.352(67 y sus com- 
plementarias y modificatorias, median* 
te las cuales se instituyó el "Régimen 
do Prestaciones para la Producción In« 
dustrial Complementaria", para el Per. 
sonal de la Casa de Moneda de la 
Nación. 

DECRETO N? 3.796. — Bs, As. 10|7 71, 
Autorízanse a letrados de la. Admlnis« 
tración Nacional de Aduanas para asu- 
mir la representación de la Nación en 
los autos caratulados: "Puchctt! Danto 
Domingo clFJsco Nacional, Administra- 
ción Nacional de Aduanas sobre dañoa 
y perjuicios", que tramitan por ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Federal N* 3, 

DECRETO N? 3.876. — Bs. As. 1'|9|71. 
Sustituyese el artículo 1? del Decreto 
1.797|6« que autorizaba a la Admlnte» 
tración Gcneial de Emisoras Comer, 
cíales de Radio y Televisión a escri- 
turar a nombre del Estado Nacional 
Argentino diversos Inmuebles- situado! 
en la provincia del Chaco. 



BOLET1B OFKMi; — ¿unes 17 de ihft fe wrs 



0BCRETO N« 3J77. — Bs. AS., Mjffll» 
Autorfease al Jefe del Departamento 
de Asuntos jurídicos de la Superinten- 
dencia de Seguro* de la Nación, doctor 
Juan Carlos Mt* Morandl, para que 
ejerza la representación y patrocinio 
del Estado en loe autos caratulados: 
"Contrato Colectivo y Mutual de Gua- 
leguaychú, sjRecursos Ley 11.672". Ex- 
pediente C. 1.224 —contencioso—. 

DECRETO N? 4.016. — Bs. As., 20[9|7L 
Comisiónase al funcionarlo Héctor 
Eduardo Deznlchells, del instituto Na- 
dona) de Reaseguros a realizarse una 
visita de estudios c Investigaciones a 
Ja Compañía Suiza de Reaseguros, Zu- 
rlch-Suiza. 

ifECRETO N9 4.018. — Bs. As., 20(9(71. 
autorízase al funcionario de la Subse- 
cretaría do Hacienda, Juan Carlos Díaz, 
para asistir a la Octava Reunión de 
la Comisión Asesora de Nomenclatura, 
a realizarse en Montevideo (R. O. del 
Uruguay). 

DECRETO N' 4.1*9. — Bs. As., 21(9(71. 
Autorízase a diversos funcionarios a 
participar, en calidad de becarios, a 
.un Seminario sobre DesaiTollo Fiscal 
7 Política Fiscal de los Estados Indus- 
trializados y menos Industrializados, que 
tendrá lugar en Berlín entre el 17110 
al 7(11(71. 

DECRETO N? 4.470. — Bs. As., 4(10]71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional correspon- 
diente a la Jurisdicción 91, Obligacio- 
nes a Cargo del Tesoro. 

DECRETO NV 4.481. — Bs. As.,' 5|t0j71. 
Declárase Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino durante su permanencia en 
el país, del Presidente del Banco In- 
teramerlcano de Desarrollo, Dr. Antonio 
Ortiz Mena y su comitiva. 

DECRETO N? 4.579. — Bs. As., 11| 10(71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional en la par- 
te correspondiente a la Jurisdicción 01, 
Presidente de la Nación, Organismo 
Descentralizado 070, Dirección Nacional 
de Turismo. 

DECRETO N» 4.581. — Bs. As., Il|10j71. 
Modifícase por compensación el Plan 
Analítico de Trabaje» Públicos para el 
ejercicio 1971, en la parte correspon- 
dente a la Jurisdicción 33, Secretaria 
de Hacienda, Unidad de Organización 
091, Dirección General Impositiva, Ca- 
rácter 0, Administración Central. 

ÜBCRETO W 41603. — Bs. As., 11¡ 10(71. 
Xa Tesorería General de la Nación pa- 
sará hasta la suma de * 23.274,63 en 
concepto de saldo de participación so- 
Ufe el producido de la contribución In- 
mobiliaria y recargos por servicio de 
agua de la Capital Federal, correspon- 
diente a años anteriores a 1901, conta- 
bilizado durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 1971. 

DECRETO N9 4.604. — Bs. As., 11 1 10(71. 
Ratifícense las designaciones de Ama- 
deo Mario Alitta, Alberto Joaquín Fcr- 
oandes y Carlos Alberto Fiorlto me- 
diante Resolución 1.071(71, efectuada 
por la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

DECRETO N? 4.612. — Bs. As., 11(10(71. 
Autorízase al funcionarlo de la Direc- 
ción General Impositiva, Contador 
Humberto José LanzIIlotta a trasladar- 
le a la oludad do Tokio (Japón), a 
Afectos de realizar estudios del sistema 
Impositivo. 

DECRETO N* 4.705. — Bs. As., 15|10|71. 
Mientras dure la ausencia de su titu- 
lar se hará cargo interinamente del 
Ministerio de Trabajo, el Ministro de 
Defensa, Dr. José Rafael Cáceres Mo- 
nlé. 

DECRETO N? 5.110. — Bs. As., 4|11|71. 
Autorízase al Director General de la 
Casa de Moneda do la Nación, Gral. 
de Brigada (R.R) Raúl Luis Estol, a 
trasladarse a la ciudad de Montevideo, 
con el fin de asesorar técnicamente al 
penco de la República hermana sobre 
aspectos técnicos de la probable im- 
presión do billetes, 

IBJCHETO N* 5.182. — Bs. As., 10(11|71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
Ja' Administración Nacional e incremén- 
tase en la suma de $ 10.000.000 el im- 
porte asignado por el artículo 3? del 
Decreto 2.295(70. 

DECRETO N? 5.236, - Bs. As., 15(11)71. 
Ko ha lugar al recurso Jerárquico in- 
terpuesto por la firma Papelería Ver- 
Bailes, 6. A. I. y C. contra la Resolu- 
ción de la Administración Nacional de 
Aduanas 7.963|70. 

DECRETO NV 5.228. — Bs. As^ 15|11|71. 
Revócase la Resolución 4.522|70 de la 
Administración Nacional de Aduanas, 
y bacese lugar al reintegro solicitado 
por José Enrique Pavón* 

DECRETO N? 5.332. — Bs. As.. 17|11|71. 
BMOorprtrflfip al agente Francisco* Palma 
Prado, a partir del 26(12169 en la Ad- 
ministración Nacional de Aduanas. 

DECRETO N* 5.323. — Bs. As., 17|Hi71. 
Na ha lugar al reclamo administrativo 
formulado por Thompson Rameo Ar- 
gentina, S. A. 

DECRETO m 5,357. - Bs. As., 18111(71. 
Moaif fiase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, Jurlsdic 
ción 91, Obligaciones a cargo del Te 

SOTO. 



DEGUSTO W 5.367. — Bs. Afi* tt|il|71. 
Modificase «1 Presupuesto General de 
la Administración Nacional, Jurisdic- 
ción W, Obligaciones a cargo del Te- 
soro. 

DECRETO W 6.467. - Bs. As., 24fll|71. 
Desestimase el recurso jerárquico in- 
terpuesto por Carafi y Cía., y confír- 
mase la Resolución 8.785(60 de la ex 
Dirección Nacional de Aduanas. 

DECRETO W 5.564. — Bs. As., 30(11 171. 
Modificase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, y acuér- 
dase a la provincia de Formosa, sin 
cargo de reintegro, una contribución 
del Tesoro Nacional d e Un Millón Cua- 
trocientos Mil pesos. 

DECRi^O N" 4.218 — Bs. As. r 24|9|71 
Modifícase el F resupuesto General de 
te. Administr ación Nacional en la par- 
te ejc.vespondicntc a la Jurisdicción 
01-Pre3idencia O la Nación, Organismo 
Deseen traliaadc 070-Dirccción Nacional 
de Turismo 

DECRjíTO W 4.220 — Bs. As., 24(D|71 
Otórgase licencia con goce de haberes 
a partir del 1?(10{71 hasta el 30(6(72, 
al contadoz fiscal del Tribunal de 
Cuentas de la Nación, Contador Pú- 
blico Nacional Daniel Barros. 

DECRETO N? 4.231 — Bs. As., 24¡9|71 
Autorizase al funcionario del Mi- 
nisterio llccncjado Miguel Ángel Cuer- 
vo, . permanecer en calidad de becario 
en la Universidad de Oxford , Nuf- 
ficid Colegio de Inglaterra, desde el 
l'|10|71 hasta c^ 30(9(72 

DECRETO NV 4 247 — Bs. A3., 2419(71 
Fijase el calcule de recursos afectado 
a la financiación del presupuesto del 
Organismo Descentralizado 040- Comi- 
sión Nacional de Valores. 

DECRETO N* 4.251 - Bs. As., 2419(71 
Modificase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional en la parte 
errrespondiente a la Jurisdicción 01- 
Presiclcncla do la Nación, secretaria de 
Prensa y Difusión, Organismo Descen- 
tralizado 071-Instituto Nacional de Ci- 
nematografía 

DECRETO N- 4.252 — Bs. Aa., 24|9171 
Apruébase la Memoria, el Balance, la 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y es- 
tados anexos de la documentación pre- 
sentada por el Instituto Nacional de 
Reasegura relacionados con la ges- 
tión del mismo durante el ejercicio co- 
rrespondiente aí año 1969. 

DECRETO N> 4.253 — Bs. As., 24|9|71 
Desestímase el recurso deducido por el 
agente de la Administración Nacional 
de Aduanas, Di Félix César Diaz Lynch, 
contra la resolución 1.170(71 . 

DECRETO N» 4.254 — Bs. As., 24¡9i71 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional para con. 
tribuir a financiar los aumentos sala- 
riales de las Administraciones Provin- 
ciales. 

DECRETO N? 4.262 — Bs. As., 24|9(7jL 
Rechazase el recurso jerárquico inter- 
pueste por Venancio Domingo Roque 
Soca, contra la resolución del Presi- 
dente del Banco de la Nación Argen- 
tina del 7(4(71 

DECRETO N* 4.264 — Bs. As., 24j9|71 
Nómbrase en la Administración Nacio- 
nal de Aduanas, a diverso personal. 

DECRETO Nv 4.277 — Bs. As., 24(9(71 
Modifícase el Presupuesto General de 
Ja Administración Nacional, procedien- 
do a transferir a la partida presupues- 
tarla destinad* a "Aportes a Provin- 
cias", el saldo de los fondos que el te- 
soro Nacional acordara al Consejo Na- 
cional de Construcciones Antisísmicas y 
do Reconstrucción de San Juan. 

DECRETO N* 4.278 — Bs. As., 24(9(71 
Desestímase la gestión interpuesta por 
la ex agente de la Administración Na- 
cional de Aduanas, Clara Rueda de 
Martines! y confírmase la resolución 
3.712169 

DECRETO Nv 4.279 — Bs. As., 24t¡)|71 
Apruébase el Programa de Acción de la 
EmpvL'&i Instituto Nacional de Rease- 
guros para el ejercicio 1971. 

DECRETO N» 4.518 — Bs. As., 7|10|71 
Rectifícase e¿ Decreto 577)68 por el que 
se aprooó con carácter provisional la 
estructura orgánica de la actual Secre- 
taría de Prensa y Difusión de la Pre- 
sidencia dr 1* Nación, e Incorpórase a 
la misma la estructura orgánica mi- 
sión y funcione:; fijadas de acuerdo con 
l*a Políticas Nacionales 34, 35, 11$ 125 y 
15t, agrupamlento y planta funcional 
de pextcnal 

DECRETO N* 3.4fi6. — Bs. As. f 31|8¡71. 
instituyese en jurisdicción de la Co- 
misión Nacional de Energía Atómica 
los regímenes denominados "Caja Chi- 
ca" y Fondo Permanente. 

DECRETO N? 4.083.. — Bs. As., 2I|9j71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional y autorí- 
zase a la Contaduría Generar de la 
Nación y al servicio administrativo del 
Tribunal de Cuentas de la Nación a 
afectar las partidas globales de suel- 
dos sin sujeción a lo dispuesto por el 
artículo 5* de la Ley r 1.672 (comple- 
mentaria permanente de presupuesto. 
edición 19431. 



DECRETO Nt 4.1*7. 



Designase Directores Suplentes del Ban- 
co Nacional de Desarrollo a los señores 
Alberto Manuel Orol, Manuel López 
Mouta y otros. 

DECRETO N* 6.331. — Bs. As., 18|11|71. 
Autorízase al Contador riscal del Tri- 
bunal de Cuentas de la Nación, Jorge 
Alberto Pondo, para desempeñarse en 
el Directorio del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

DECRETO N? 5.618. — Bs. A*^, l*(12L7t, 
Dec Jáiasc de legitimo abono a favor 
del ex agente de la Administración Na- 
cional de Aduanas Pedro Aníbal Pé- 
rez, dispuesto por Resolución 3.651JG8 
de la ex Secretaria de Hacienda, 

DECRETO N? 5.682. — Bs. As. f 3(12(71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, Jurisdic- 
ción 91, Obligaciones a cargo del Te- 
soro. 



Afl., MW7L. DECRETO N» 4.W3 — Bi. As., TJIOFa 
Designase Delegados 4» 1» República 
ante la Segunda Reunión; del 
del Arroz para las América?, a 
se en la,cluda¿ de Pelotas, Rio 

do Sul (Brasil) a los Inga. Agr 

Jor ge G. Rodríguez y Salvador Barzal. 

DECRETO N* 5,023 — Bs. As» 39110171 
Desestimase el recurso jertrqptco «tedia, 
cldo por el agente de Xa Junta Kaefov 
nal de Granos, Julián Iricndo, 

la resolución de fecha 110169 i 

en el trámite 083874 y aceptar la 
sentación como denuncia de ' 
dad. 

DECRETO N* 5.14a — Bs» As., GtHpl 
" *-* * ■ - Brter* 



DECRETO N9 5.617. — Bs. As., 19(12|71, 
Desestímase el recurso Jerárquico In- 
terpuesto por María PoUszcxuk contra 
la resolución de la Dirección General 
Impositiva que no hizo lugar a su pe- 
dido de acumular la Ucencia del afio 
19G9 a la correspondiente al afio 1970. 

DECRETO N* 5.771. — Bs. As.» 7112171. 
Sustituyese el Plan Analitlco de Tra- 
bajos Públicos para el ejercicio 1971, 
en la porte correspondiente a la Juris- 
dicción 01, Presidencia do la Nación, 
Organismo Descentralizado 077. Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientillcas 
y Técnicas, vigente por Decreto 3.051(70, 
el que queda fijado en la suma de 
$ 2.771.900. 

DECRETO N* 5.552. — Bs. As., 29|11|71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, Jurisdic- 
ción 01, Presidencia de la Nación, Uni- 
dad de Organización 001 r Presidencia* 
Jurisdicción 01, Obligaciones a Cargo 
del Tesoro. 

DECRETO N? 5.798. — Bs. An. t 9| 12(71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, Jurisdic- 
ción 01, Presidencia de la Nación, Ju- 
risdicción 91 r Obligaciones a Cargo del 
Tesoro. 



*••« 



DECRETO N» 5.799. — Bs> ASs 9|12|71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, en la par- 
te correspondiente a la Jurisdicción 01, 
Presidencia de la Nación, Carácter 1, 
Cuenta Especial 936, Secretaría del 
Consejo Nacional de Desarrollo. 

DECRETO N9 5.822. — Bs. As., 10|12|71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional Jurisdic- 
ción 91, Obligaciones a cargo del Te- 
soro, Jurisdicción 01, Presidencia de la 
Nación. 

DECRETO N» 5.825. — Bs. As. 10| 12(71. 
Ratifícase la resolución del Banco Cen- 
tral de la República Argentina del 4f 
11171, por la cual se designa a Edel- 
mlra ftornandez de Petit. 

DECRETO NV 5,824. — Bs. As., 10(12(71. 
Modifícase la asignación por categoría 
del Dr. Leopoldo Alejandro Girard r que 
revista escalafonado en la Clase C, 
Grupo 1*. 

DECRETO N? 5.82G. — Bs. As.. 10J12|71. 
Ratifícase la resolución del Banco Cen- 
tral de la República Argentina por la 
cual se designa a diverso personal en 
la Clase II, Personal Administrativo* 
Grupo "A" Categoría 1, y en la cate- 
goría Aspirantes. 

DECRETO N* 5.827. — Bs. As.. 10112(71. 
Autorízase a celebrar contrato de lo- 

t cación de servicios con el Dr Roberto 
Mario Mordeglia. 

DECRETO N? 5.859. — Bs. As.. 13(12|71. 
Modificase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional y fíjanse 
los cálculos de recursos afectados a la 
financiación de los presupuestos de las 
Cuentas Especiales de la Jurisdicción 
32, Ministerio de Hacienda y Flnanaasu 

DECRETO NV 5.800. — Bs. As., 10112)71. 
Modifícase el Plan Analítico de Tra- 
bajos Públicos para el ejercicio 1971 r 
en la parte correspondiente a la Ju- 
risdicción 01. Presidencia de la Na- 
ción, Carácter 0, Administración Cen- 
tral y Carácter 1, Cuentas Especiales, 
Unidad de Organizador* 001, Presi- 
dencia. 

DECRETO N? 5.863, — Bs. A3 W 13112171. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional en la parte 
correspondiente a la Jurisdicción 32, 
Secretaría de Hacienda, Organismo Des- 
centralizado 042, Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

DECRETO N? 5.864. — Bs. As. r 13|12|71. 
Excluyese de la venta en remate pú- 
blico dispuesto- por Decreto 4.198(71, aJ 
automóvlt marca Valianfi Standard, no- 
defo 1987, motor 71B045T. 



Rechazase el recurso Jerárquico 
puesto por el agente de la 
clonal de Granos, Ing* Agrónomo Al- 
berto Victorío Carmelo Cedro contra la 
resolución de fecha 30(11(70 dfctadfct en 
el trámite 86578. 

DECRETO N9 5.147 — Bs. As., 5(11|71 
Recházase el recurso Jerárquico inter- 
puesto por el agento de la Junta Na- 
cional de Granos, Ing. Agrónomo Osear 
Enrique Ruegg r contra la resolución da 
la resolución de fecha 30111170 dictada 
en el trámite 86678. 

DECRETO N* 5.149 — Bs. _ 
Desígnase, en el Departamento "de" 
causación FI tosan ftaria, en un 
C-Grupo la. a la logra. Agrónomo 
Cristina Elba Coscntino de Buneta. 

DECRETO N? 5.149 — Bs. A*., fitlin* 
Autorízase al Servicio Nacional efe Par- 
ques Nacionales» a entregar sendas me- 
dallas de oro a los agentes que al 6(11 
de cada afio, hayan cumplido veinti- 
cinco años de servicio» en el Organis- 
mo. 

DECRETO N* 6.160 — Bs. Aff., fiptlWl 
Autorízase al Instituto Nacional de Tec- 
nología Agropecuaria, a contratar loa 
servicios de la Dra. en Botante» Bfhrf» 
Diana Matteucci de acuerdo a loa el Ai»» 
sulas especificadas en la resolución 56*1 
71. 

DECRETO N9 5.151 — B*. As,„ 5111 fTJ 
Autorizase al Instituto NacJcnal de 
Tecnología Agropecuaria, a contratar 
los servicios del Ing* Agrónomo Tgnaclo 
Victorel, de acuerdo a las dAnralas es- 
pecificadas en la resolución. 566171, 

DECRETO N? 5.152 — Bt> A*., 5pi|71 
Autorizase al Instituto Naden*! de 
Tecnología Agropecuaria, a contratar 
los servicios de la Bachiller Enólogo 
María Silvia Avagnina, de acuerdo a 
las cláusulas especificadas en la re- 
solución 535|7X 

DECRETO N? 5. 153 — Bs. A*^ 6|U|71 
Designase en el Servido Nacional de 
Fiscalización Ganadera — Departamen- 
to Lonas, a Moría Cristina Tasca en 
un cargo Clase D — Grupo II. 

DECRETO N* 6.154 — Bs* As, r 601(71 
Designase en el Servicio Nacional de 
Sanidad Vegetal al Ing» Agrónomo Os- 
ear Marcelo Juan. LIcbhasdL 

DECRETO N* 5.1D5- - BSV As^. 6pi|71 
Autorízase al ir Nacional de 

Tecnología Agrtí a r a contratar 

los servicios del ii^.. Agrónomo (titulo 
extranjero no revalidado! Juan Papa- 
dokisv 



DECRETO N9 5.15& — Bs. AJ, r 5M1¡71 
Autorizase- ai Instituto Nacional do 
Tecnología Agropecuaria, a contratar 
los servicios de la Ing. Agrónoma Bea- 
triz Stegman de Gurfinkei. 
DECRETO* N» &.157 — B*. A*^ 5pU|71 
Desígnase etr el Servicio Nacional de 
Parques Nacionales a Mercedes Alicia 
Vitales en un cargo Clase B — Gru- 
po II. 
DECRETO N* &.158 — Ba. As, 5|¡11|71, 
Autorízase al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, a contratar 
los servicios de María Dolores Balseiro 
de Águila y de José Gabriel FenakndtK. 
DECRETO N? 5-159 — Bflv Aa^ SHU),?! 
Autorizase al Instituto Nacional' de 
Tecnología Agropecuaria, a contrallar 
los servicios de Marta Nélldai Goasatesv 
ÍVECRETO N? 5.455 — BBv Aí^. 3M|jW)fJl 
Autorizase ai Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria,, a contratar 
los servicios de la Licenciada en So- 
ciología Adelma Sara Días: y de la 
maestra normal nacional María Rosa 
del Valle Alearas. 
DECRETO N* &.45& — Bs. As. r 24(iUL71 
Desígnase, con carácter temposarlov 
hasta el 31(12|71^ inclusive^ Servicio Na» 
cjonal de Sanidad Vegetar,, para pv«** 
(¡ar servicios en el Puerto de Buenos 
Aires a diverso personal. 
DECRETO N* 5-484 — Bs„ As^. Mfllfil 
Designase^ en la Dilección. Nacional de 
Economía y sociología RuraL es un 
cargo Clase J — Grupo VII. Fernan- 
da Adolía Bburdieu. 
DECRETO K? 5 Al 7 — BS. As^ 26111^11 
Desígnase a diversos- proíesionaXca pa- 
ra asistir al V Congreso Latlneamev 
ricano de Microbiología a realizarse en 
Punta del Este (Uruguay). 
DECRETO N? 3.39a — Bs. As.. 3018|71 DECRETO N* -5,518 — BS. ASv 2fl|U(71 
Prorrógase hasta er día de la fecha la Autorízase a viajar a Washington* tSSL 
designación del lug^ Agrónoma Arman- uu.) al Ing. Agrónoma Norberto H 
do M. Romat como miembro del Con- Pa.sint aceptando- la ínvinación íormu- 
sejo Directivo del Instituto Nacional de iada por el Instituto Interomcrlcano 

Tí.r.nnlr.rfrt AtrrnrK-nnrte 1 de deudas Agrícolas 0> la OEA. 



MINISTERIO DE 
ACFICULTUBA Y GANADEBtA 



Tecnología Atropccuarla. 
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DECRETÓ N* 5.546 - Bs. As., 29|11|71 
Modifícase el presupuesto General de 
la Administración Pública Nacional, en 
la' porte correspondiente a la JurlstllC- 
cfófi'*31, Ministerio de Agricultura y. 
Gariadcría, Carácter 1» Cuentas Espe- 
cíale?. 

DECRETO N* 6.573 — Bs. As., 30(11 |7i: 
Recházase el recurso jerárquico promo- 
vido por Manuel E. Ocampo Gari, con- 
tra la Resolución 372|71. 

DECRETO N* 5.573 — Bs. As., 30jll|71 
Ratifícase la disposición 488|71, dicta- 
da en Jurisdicción del Instituto Nacio- 
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
mediante la cual se designa Personal 
Técnico. 

DECRETO N» 6.574 — Bs. As., 30111 171 
Autorizase al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, a contratar 
los 'servicios de personal auxiliar de 
Reconocimiento, Cartografía y Labora- 
torio, que se menciona en la Resolu- 
ción 490|71. 

DECRETO N» 6.676 — Bs. As., 30(11(71 
Designase, en la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Comercialización Gana- 
dera, a Julia Constanza Carranza. 

DECRETO m 6.601 — Bs. AS, 30[U|7l 
Autorizase al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria ,a contratar 
los servicios del Dr. en Medicina Ve- 
terinaria Julio Natalio ^Masselm. 

DECRETO N» 5.651 — Bs. As., 2112171 
Autorizase a la Obra Social del Minis- 
terio a abonar al agente Dr, Pedro Fe- 
lipe Panigazzl, la diferencia de habe- 
res existentes entre el cargo dase B- 
Grupo IX y Grupo I. 

DECRETO m 5.662 — Bs. As., 2(1 2(71 
Recházase el recurso jerárquico inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos» Julio César Panctta, 
contra la resolución de fecha 30|11|70 
dictada en el Trámite 86.578. 

DECRETO W 6.663 - Bs. As., 2|12|71 
Recházase el 1 recurso jerárquico inter- 
puesto por la agente de la Junta Na- 
cional de Óranos, Manuela Beatriz An- 
chorena de Gómez, contra la resolución 
de fecha 30|11|70, dictada en el Trá- 
mite 86.578. 

DECRETO N? 5.664 — J*3. As., 2|12|71 
Recházase el recurso Jerárquico Ínter, 
puesto por la agente de la Junta Na- 
cional de Granos, María Inés Yanuzzi, 
contra la resolución de la fecha 30111)70 
dictada en el Trámite 86.678. 

DECRETO N* 5.655 — Bs. As„ 2|12|71 
Recházase el recurso jerárquico inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos, Ing. Agrónomo Car- 
los David Lamedica, contra la resolu- 
ción de fecha 30(1 1Í70 dictada en el 
Trámite 86.678. 

DECRETO N* 6.666 — Bs. As., 2|12|71 
Recházase el recurso jerárquico inter- 
puesto por el agento de la Junta Na- 
cional de Granos, Ing. Agrónomo Fran- 
cisco Enrique Haub, contra la resolu- 
ción de fecha 30(1 1|70 dictada en el 
Trámite 86.578. 

DECRETO N» 6.668 — Efe. As., 2|12|71 
Recházase el recurso jerárquico Inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos, Ing. Agrónomo Juan 
DioguardI, contra la resolución de fe- 
cha 30|lr]70 dictada en el Trámite nu- 
mero 86.578. 

DECRETO N* 5.683 — Bs. As., 3|12j71 
Declararle cumplidas por Domingo Ru- 
bén Balatorre, todas las obligaciones 
impuestas por ley, y otórgasele el res- 
pectivo título de propiedad conforme 
a la Ley 18.594 y su Decreto regla- 
mentario 637|70. 

DECRETO N» 5.684 — Bs. As., 3|1271 
Ratifícanse diversas disposiciones de 
fecha 19110(71, dictadas por INTA, me- 
diante las cuales se designa distinto 
personal Auxiliar y Especializado. 

DECRETO N» 6,685 — Bs. As., 3|12|71 
Ratifícase la designación en un cargo 
Clase J-Grupo II, efectuada por reso- 
lución 736(71, del Sr. Eduardo Francis- 
co Ferrelra Sobral. 

DECRETO W 5.686 — Bs. As., 3(12171 
Desígnase en el Servicio Nacional do 
Parques Nacionales, a diverso personal. 

DECRETO N' D.729 — Bs, As., 6|12|71 
Desígnase, con carácter temporario, 
hasta el 31|12[71, inclusive, para afee* 
tarlo a las Bases de Langosta de las 
Provincias de La Rloja y Córdoba (Vi- 
lla Dolores) a diverso personal. 

DECRETO N9 6.730. — Bs. As., 6112(71. 
Desígnase en el Servicio Nacional de 
Sanidad Vegetal, al Ing. Agrónomo Ro- 
dolfo Goth. 

DECRETO N« 5.763. — Bs. As., 7112171. 
Decláranse cumplidas por Pedro Ro- 
berto Mendoza, todas las obligaciones 
impuestas por ley, y en consecuencia 
otorgúeselo el respectivo título de pro- 
piedad conforme a la Ley 18.594 y su 
decreto reglamentario 637J70. 

DECRETO W 5.762. — Bs. AS., 7| 12(71. 
Convalidar las partes pertinentes de 
las Resoluciones 372)71 y 482|71, me- 
diante las cuales se designó en un car- 
go Clase J, Grupo II del Instituto Na- 
cionales de Colonización y Régimen de 
la Tierra al Ing. Agrónomo Norberto 
Ansotcgul 



DECRETÓ W 5.811. — Bs. As., 10[12|71. 
Recházase el recurso jerárquico inter- 
puesto por el agente de la. Junta Na- 
cional de Granos/ Antonio Maggiorino 
Borgátelio contra la Resolución de fe- 
cha 30|11|7¿. # dictada en el Trámite 
8G;578. 

DECRETO N? 6.852. — Bs. As., 10|1¡¡|71. 
Autorízase el desplazamiento a la ciu- 
dad de Lima (Perú) del Experto en 
Fauna y Caza de la Dirección Nacio- 
nal de Recursos Naturnlcs Renovables, 
Dalmiro Juan Cutlllo. 

DECRETO W 5.854. — Bs. As., 10¡ 12(71. 
Desígnase en un cargo Clase D, Grupo 
IV a Haydéc Maresca. 

DECRETO N' 5.865. — Bs. As., 13|12|71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional, y fijase el 
cálculo de recursos afectado a la fi- 
nanciación del presupuesto del Orga- 
nismo Descentralizado 062, Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

DECRETO N<? 5.764. — Bs. AS., 7]12|71. 
Desígnase en e) Departamento de Pla- 
neamiento, al Licenciado en Economía 
Guillermo Luis Viticcioli. 

DECRETO N* 5.801. — Bs, As. 10|12|71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
ia Administración Nacional en la parte 
correspondiente a la Jurisdicción 31» 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Organismo Descentralizado 035, Junta 
Nacional de Carnes. 

DECRETO N» 5.995. — Bs. As., 17|12|71. 
Recházase el recurso jerárquico Inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos. Ing. Agrónomo Án- 
gel Argentino Urlo contra la Resolu- 
ción de fecha 30111(70, dictada en el 
Trámite 86.578. 

DECRETO N* 5.996. — Bs. As., 17)12(71. 
Recházase el recurso Jerárquico ínter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos, Felipe Ortolano, con- 
tra la Resolución de fecha 30^11170, 
dictada en el Trámite 86.578. 

DECRETO N? 5.997. — Bs. As., 17|12|7l. 
Recházase el recurso Jerárquico Inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos Alberto Bautista Ba- 
llesta, contra la Resolución de fecha 
30|11|70, dictada en el Trámie 86.678. 

DECRETO N? 5.998. — Bs. As., 17|12|71. 
Recházase él recurso Jerárquico Inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 
cional de Granos, Francisco López (le- 
gajo 5.461), contra la Resolución de fe. 
cha 30|11|70, dictada en el Trámite 
86.578, 

DECRETO N» 6.000. — Bs. As., 17|12|71. 
Inscríbase el dominio a favor del Es- 
tado Nacional Argentino, Instituto Na- 
cional de Tecnología Agropecuaria di- 
versas parcelas ubicadas en el Partido 
de Marcos Paz, Pvcla. de Bs. As. 

DECRETO NO 6.001. — Bs. As., 17112(71. 
Desígnase en el Mercado Nacional de 
Hacienda a Héctor Luis Noval, en un 
cargo, Clase J» Grupo VI. 

DECRETO m 5.615. — Bs. As., 19(12171. 
Apruébase el convenio suscripto entre 
el Instituto Nacional de Colonización 
y Régimen de la Tierra y el Consejo 
Agrario Provincial de la Pvcla. de San- 
ta Cruz, con fecha del 1218|71. 

DECRETO N? 6.657. — Bs. As., 2112|71. 
Recházase el recurso Jerárquico Inter- 
puesto por el agente de la Junta Na- 

. cional de Granos, Ing. Agrónomo Sal- 
vador Ernesto Barra!, contra la Reso- 
lución 30(11(70. 

DECRETO N? 6.066. — Bs. As., 21I12|7L 
Desígnase Clase B, Grupo I, a Lucas 
Antonio Qulroga. 

DECRETO N? 6.26G. — Bs. As., 24(12(71. 
Apruébase con carácter provisional la 
estructura orgánica del Ministerio co- 
rrespondiente a la primera etapa (EquL 
po Ministro-Subsecretarios y Equipo 
Subsecretarios-Directores dentro de ni- 
vel). 

DECRETO W 6.268. — Bs. As., 24|12|71. 
Designase en el Servicio Nacional de 
Parques Nacionales a Manuel Rafael 
García Mansilla, 

DECRETO N* 6.390. — Bs. As., 28112(71. 
Recházase el recurso Jerárquico inter- 
puesto por el agento de la Junta Na- 
cional de Granos, Jorge Eduardo Ara- 
mendi, contra la Resolución de fecha 
30|11|70. 
DECRETO N? 6.292. — Bs. As., 28|12(71. 
Autorízase al Instituto Nacional do Tec- 
nología Agropecuaria a contratar los 
servicios de diverso personal Técnico 
y Administrativo que se menciona en 
la Resolución 626(71. 
DECRETO N* 6.293. — Bs. As., 28|12171. 
Autorízase al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria a contratar los 
servicios de la Prof. de Inglés Marta 
María Castronovo de TizzlanL 

DECRETO Ni 6.294. — Bs. AS., 28112171. 
Recházase el recurso jerárquico inter- 
puesto por Benito Vereertbrugghcn, 
contra la Resolución 495(70, dictada 
por el Servicio Nacional de Parques 
Nacionales. 

DECRETO N? 6.296. — Bs. As., 28]1|71. 
Desígnase Servicio Nacional Forestal en 
un cargo Clase J, Grupo VIII a Ma- 
jtíay.Polly Barreiro. 



DECRETO N^ 6.^97. — Bs. As v 28(12(71. 
Declárase la caducidad de la conce- 
sión en venta, otqrgnda.,con fecha, 3,1, 
6(28, a favor de Eliczcr Plzarro. por 
lote chacra N? 12. de la Colonia "Rio 
Grande", del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 'de 
Atlántico Sur. 

DECRETO N* 6.306. — Bs. As., 28|12j71. 
Reconócese de legítimo abono a favor 
del Experto en Forestación de la Di- 
rección Nacional de Recursos Natura- 
les Renovables, Ing. Agrónomo ítalo A. 
Taccari. 

DECRETO NC 6.308. — Bs. As.. 28[12|71. 
Reconócese de legítimo abono a favor 
del Director General do Asuntos Jurí- 
dicos, Dr. Cosme Damián Abate. 

DECRETO N? 6.318. — Bs. As., 28¡ 12,71. 
Modifícase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional en la par- 
te correspondiente a la Jurisdicción 31, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Caracteres 0, Administración Central, 
y i, Cuentas Especiales. 

DECRETO N' 6.319. — Bs. As., 28|12|71. 
Ratifícase la designación en un cargo 
Clase J, Grupo II, efectuada por reso- 
lución 925(71, a favor de Carlos Au- 
gusto Alfonso Prunotto. 

DECRETO N' 6.396. — Bs. As., 31| 12(71. 
Modifícase el Presupuesto General de 



!a Administración Nacional en ia par* 

■--te correspondiente a la Jurisdicción 31, 
Mlnistexlo de Agricutuí a, y Ganadería, 
Organismo Dcsr entra! izado 030» Mer- 
cado Nacional de Hacienda, 

DECRETO NO G.397. - Bs. As., álil2l71. 
Autorizase al Servicio Nacional Fores- 
tal pnra que en rcprctícntnción del Go- 
bierno de la Nación celebre contrato 
con la firma "Compañía Argentina de 
Maderas Industrializadas, S. R, U" 
ÍC. A. M. I.). 

DECRETO N* 8.589. — Bs. AS.. 31¡12)71* 
Modificase el Presupuesto General de 
la Administración Nacional en la parte 
correspondiente a la Jurisdicción 31, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Organismo Descentralizado 002, Serví* 
ció Nacional de Parques Nacionales. 

DECRETO N' 6.550. — Bs. As., 31|12i71. 
Autorizase al Instituto Nocional de Tec* 
nologia Agropecuaria, a contratar los 
servicios de diverso personal, que se 
menciona en la Resolución 616171. 

DECRETO NO 6,618 — Bs. As., 31112171, 
Apruébaee la Licitación Pública 126(71, 
realizada por el Mercado Nacional de 
Hacienda para la ejecución de loe tra* 
bajos "Refección Obras Civiles. Posa* 
reías e Instalación de Básculas , y ad« ' 
judicase la misma a la firma Pedro 
Wasko. 





SEGUR^ 

Superintendencia de Seguros. 

Aplícase una mulla ¡i una com- 
pañía tic seguros. 

RESOLUCIÓN 

N? 10.701 

Bs. As., 11|4|72 



V 



13 TO que en las verificaciones y es- 
tudios practicados en estas actuacio- 
nes se ha comprobado que la entidad 
"Aseguradores de Cauciones Sociedad 
Anónima Compañía de Seguros" ha 
Incurrido en distintas Irregularidades 
en cuanto a: 

a) emisión de póliza?: e n coberturas 
no autorizadas; 

b) agregación a pólizas de especifica- 
ciones no autorizadas que alteran 
el sentido de las pólizas aproba- 
das por este Organismo; 

c) modificaciones on las condiciones 
particulares de póliza, sin previa 
autorización; 

d) emisión de una póliza do seguro 
de crédito por contribución de me- 
joras sin autorización para operar 
en el ramo y utilizando elementos 
contraactuales no aprobados; 

e) modificación del texto de la soli- 
citud de seguro de caución sin 
contar con la pertinente autoriza- 
ción de este Organismo y, 

CONSIDERANDO: 

Que la nombrada entidad tuvo oca- 
sión oportunamente, para formular las 



aclaraciones u observaciones que hl* 
oleren a su derecho (fe. 91(109). 
Qtie las irregularidades constatadas 
(ver informes de fr. 63(67 y 123(129 
y dictamen de ts. 130(132 aparte de 
configurar transgresiones a horraas 
legales y reglamentarias vigentes, 
configuran por su magnitud y dl« 
versidad una conducta que se tipifica 
como un verdadero ejercicio anormal 
de la actividad aseguradora y un ons- . 
táculo real a la fiscalización, fun- 
ción fundamental de este organismo,' 
Que debe ponderarse la gravedad de 
las irregularidades cometidas por ¡ft 
entidad, teniendo en cuenta el Cá* 
racter de especializada en el ramo 
caución que reviste la misma. 
Que la conducta <U la entidad en- 
cuadra en lo normado por et Punte 
14' del "Régimen logal de superan* " 
tendencia de seguros". Ley N' 11.612, 
edición 1SM3, artículo 150 (t.o. en 
1962). 
Por ello, 

El SupBMNTBNi»riN rr ni¡ Spi;uroi 

Resuelve: 

Artículo l* — Aplicar a "Aseguradores 
de Cauciones Sociedad Anónima Compa- 
ñía de Seguros" una multa de Ocho mil 
pesos Ley 18.188 (S 8.000 1, suma que Je- 
bera depositar dentro de. término de cin- 
co (5) días a la orden de este Orga* 
nismo, en la cuenta que en el Banco de 
la Nación Argentina, Cfcsa Central, obra 
a nombre de la Superintendencia de Se- 
guros de la Nac'ón, bajo el N* 497». 

Art. 2? — Regístrese, notiríquoae y pu"- 
blíquesc en el Boletín Oí le 1 al. 

Augusto J. Vázquez. 



RESOLUCIONES 



REPARTICIÓN 



MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Subsecretaría de transporté 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 
Departamento Régimen de Servieio 
de Autotransporte 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto N* 6.176J68, se hace sabor a los 
Interesados que pueden presentar a esta 
Dirección Nacional hasta quince (15) días 
hábiles después de esta publicación, en 
un escrito original, con tres (3) copias 
del mismo, las observaciones que estimen 
pertinentes con respecto a la siguiente so- 
licitud de permiso hecha de conformidad 
con las prescripciones fie los Artículos 



Nro. 2 de la Ley N* 12.340 y 3' del rele- 
rido Decreto. 

Expediente N* 1 .204¡71. 

Empresa: "Transportes Motor's", de 
José Ventura Blanco. 

Domicilio: Tucumán 340, 2? piso, Oí. 
9, Capital Federal. 

Clase de Servicio: Cargas Generales. 

Itinerario: 1) De carador nacional: 

Entre Capital Federal, aren Buenos 
Aires, San Nicolás, Arrecifes, Olavrrla, 
Barker, Pipínas (Prov. Bs. As,), Córdo- 
ba, Resistencia (Prov. del Chaco), W 
Constitución, Santa F" (Prov. Sta. Fe), 
por rutas nacionales Nros. 9, 8, 11, 3 y 
226. 

2) de Carácter internacional: 

Desdo Gral. Pacheco (Prov de Bs. A3.) 
hasta el limite Internacional, con desti- 
no a Montevideo (República Oriental del 
Uruguay) y viceversa, utillzandc "Ferry- 
Boat" entre Buenos Aires y Colonia; y 
ruta nacional N' 9. 

Los servicios especificados en el inc. 1) 
se hallan en funcionamiento. 

Los servicios especificados en el iüc, 
2) son a establecer. — Dr. Plío Carlos 
Cipolattl, interventor. Dirección Nacio- 
nal de Transportes Terrestres. -•** 
$ 44,80 e.l7¡4 N? 15.312 v.l7|4|7¡¡ 



MINISTERIO DE JUSTICIA 



INSPECCIÓN GENERAL 
DE JUSTICIA 

N. 17.JX93|¡V67 
Bs. As., 26J12I67 

VISTO: la presentación de fs. 6 y; 
de fs. 14, del accionista señor J. *J. 
Jaureguiberry la denuncia forma* 
Inda a fs. 1|2 y 3¡4, del expediente 
i :.' 17.093 3167, ■ w corre por cuerda, 
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del accionista señor Amílcar Juan 
Sacco; oficio judicial glosado a fs. 
1 dei expediente N. 17.99314|67, dic- 
tamen del Departamento de Socieda- 
des Anónimas de fs. 15]16; 
El Inspector Gcncfai no Justicia 
Ri.suelve: 

i — Aplicar a la sociedad Protemar 
B A C I.F., la sanción de apercibimien- 
to con cargo de publicación por un dia, 
en el "Boletín Oficial", a costa de la en- 
tidad infractora, atento el ^umpllmlcn- 
to de lo establecido por el artículo ¿*i 
tic i Código de Comercio. 

2. — Intimarla para que en el peren- 
torio plazo de tres días comunique si ha 
confeccionado la Memoria, Balance Ge- 
neral, Inventario y Cuenta de Ganancias 
y Bérdidas, correspondientes al ejercicio 
cenado el 30 de junio de 1967. 

3. — Intimarla para que en el 'plazo 
de diez di as proceda a convocar la asam- 
blea extraord naria solicitada a fe. 14 
y vta y de acuerdo al orden del día 
propuesto por el peticionante, bajo aper- 
cibimiento de precederse conforme lo 
prescribe el art. 33 del decreto de 27 de 
abril de 1923 y art. 7?, Inc. d), del de- 
creto N* 7.112152. 

4. — Hacer saber a la sociedad que 
tic conformidad con lo resucito por el 
señor Juez Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Comercial, a cargo del Juz- 
gado número 7, de la Capital Federal, 
doctor Jorge A. Garriga, Secretaría N? 
13, del doctor Marcos T. Mufiiz, en au- 
tos "Sacco Amllcar Juan c|Protemar S.A. 
C.I.F., sobre ordinario", se lia ordenado 
"la suspensión de la ejecución de toda 
disposición que pudiera tomarse, hacién- 
dose valer las acciones correspondientes 
a las series 38 a 40 transformadas en 
acciones de cinco votos por la resolución 
dei directorio que da cuenta el acta nú- 
mero 26 del 18 de febrero de 1967". 

5. — Corran con el presente, sin acu- 
mular, los legajos de asambleas extraor- 
dinarias del 15|6|67 y 25(9167. 

6. — Notlfíquesc a la sociedad y a los 
recurrentes, señor J. J. Jaurcgulbcrry, en 
el domicilio constituido, Tucuman 1452, 
piso 2? (4), y Amílcar Juan Sacco, Tucu- 
man 1452, piso 29 (4), personalmente por 
Intermedio del Auxiliar señor Remigio 
Nay«. 

Enrique Zadívar. 

$ 57 e.l7|4 N? 19.555 v.17|4|72 



La inscripción permanecerá abierta 
durante los días 4 y 5 de mayo dei año 
en curso, dettendo registrarse en la Di- 
visión Personal de la Colonia "Dr. Ma- 
nuel A. Montes de Oca", sita en lories 
iB) de 8 a -2 horas 

C.17|4 Nv 2.636 V.1B|4|72 



MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Subsecretaría de Energía 

YACiHIENTOsIl'KTnOLIl'EROS 

FISCALES 

Dirección de Comercialización 

OIP. N° 4.702 
Concurso Público de Antecedentes N« 
249172 para designación de agente o agen- 
tes Y. P.P. en los Partidos de Morón, 
Merlo y Moreno, (Pela, de Buenos Ai- 

res ) 

Invítase a participar en el Concurso 
Público de Antecedentes paia la desig- 
nación de agente o agtntcs consignata- 
rios envíos Partidos de Morón, Merlo y 
Moreno, (Pela, de Buenos Aires). 

Las propucstat podrán formularse in- 
distinta o alternativamente para el to- 
tal del área Morón, Merlo, Moreno, o 
parcialmente para uno o más de estos 
Partidos. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados al 
precio de $ 500 cada uno, en Yacimien- 
tos Petrolíferos Fiscales, Sala do Licita- 
ciones, calle Sarmiento N* 770. Planta 
Baja, de 9 a 12,30 y de 14 a 16 lloras. 

Fecha de apertura: 2 de junio de 1972, 
a las 15 horas, en dicha Sala de Licita- 
piolín 

e,17|4 N* 2.627 v.28¡4}72 



Departamento Cinematografía 

Historia del Cine. 

Análisis y Crítica Cinematográfica. 
Departamento Arte Escénico 

Práctica Coral. 

Foniatría <con obligación del dictado 
de Dicción). 

Historia del Teatro (dos cursos). 

Análisis de Texto (con obligación de) 
dictado de un curso de Historia del 
Teatro). 

Introducción a la Obra Teatral (con 
obligación del dictado de Teatro de la 
Lengua). 

informes c inscripción: Secretaría Es- 
cuela de Artes, Pabellón Méjico, Ciudad 
Universitaria, Córdoba, T.E. 31248. 

La inscripción es poi el termino de 
30 días hábiles, a parta* del ¿3 de marzo, 
de 8 a 12 horas, y vence Indefectible- 
mente el día 25 de abril de 1972, a las 
12 horas. ^ ^ n? 2 ^ T .18|4|72 



1$ Serle: ó> u$s. 1.000 Nrosv<m6481BW| 
de u$s. 10.000: Nros.' 1.406|408j» con O*, 
pon N'ly siguientes adheridos. 

Buenos Aires, 27 de enero de» 1972. -* 
Enrique J. Plsani. — Francisco H. Can» 

i 150.— c.614 N? 3.224 ¥.28)4178 

e.2[5 N* 3.224 v.filsfH 

Nota: Se publica nuevamente en razón 

de haberse omitido en las edlolo* 

nes del 4 al 7|2|72. 



PODEK JUDICIAL 



REMATES 
JUDICIALES 



NUEVOS B 



H 



JUZGADOS NACIONALES 
EN LO COMERCIAL 



N» 3 




Juzgado Nacional en lo Comercial nú- 
mero 3, Secretaria N* 5, comunica por 
tres días en el juicio "TURCHET ISA- 
BEL CECILIA c|ESPINOZA JUAN LUIS 
y otros s|ejccución prendaria", Expedien- 
te N? 43.635, que el martiliero Ricardo 
Alberto Bolgeri, rematará el día 29 de 
abril de 1972, a las 10 hs., en Avda. Fran_ 
cisco Beiró 3071, Capital Federal, donde 
se exhibe el siguiente bien: Un auto- 
motor usado, marca De Soto, tipo ca- 
mión volcador, modelo afio 1961, motor 
N* 143081, de 6 cilindros, serle número 
143081, patente de la Pela, de Buenos 
Aires N? 0678331, Base: * 7.177,92, seña 
30 o|o, comisión 10 o|o. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1972. — 
Carlos L. Bosch, secretarlo. 

$ 45.— C.17|4 N9 20.826 V.19|4|72 

— N° 6 



MINISTEUIO DE BIENESTAR 
SOCIAL 7 

Subsecretaría de Salud Pública 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL 

Colonia Nacional de Habilitación 
"Manuel A. Montes tic Oca ' 
Expediente N* 1.375|72 

Llamase r concurso interno cío opoel- 
«ion para cubrir en la Colonia "Di. Ma- 
nuel A, Montee de Oca". (Buenos Aires), 
ti siguiente careo: 

Clase "F" Grupo -III". , 

Sueldo Inicia' Doscientos Sesenta Pe- 
sos ($260* 

Treinta -* cinco (35) ljoras amánales. 

Un (1) Carn-, 'Je Operario de Servicios 
Generalas fMrcama de Pabellón). 

Dejase constancia que. 'adema? oc, 
jucMo inicial Jidicado. corresponde lo -i- 
amnación ci*. buniricaciones oor antigüe- 
dad, peligj-osidaci. salario familiar etc. 

Asimismo u.ocnde comunicar que. su- 
peditado ai resultado ue! Concurro In- 
terno, llámase s--multai.cn mente Con- 
curso Abierto de Opor-cion. par* cubrir 
dicho canro. 
Serán requisitos para >a inscripción: 

a) Ser ciudadano ansentino; 

b) Ser mayer d«; 18 anos d( eüaa. 

c) Poseer, piciorcn temen ¿e cien de 
enseñanza primaria competo. ti.tDi- 
Hdad para la función. 

Los radicados en el Interior ael país 
podran inscribirse mediante pota remi- 
tida por pieza certificada, cor, aviso de 
lecepción, adjuntando constancia exten- 
dida por la Policía local, que acredite eu 
Identidad y domicilio. 



MINISTERIO 

DE HACIENDA Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DF OBRA SOCIAL 
Hipólito Vrípoycn N» 250 
3? piso, of 301, T. E. 34-1537 
«•xncdicnle D. G. O. ». N* 324,4981-1 
A los señores proveedores y a la industria 
local en general se comunica que en cum- 
plimiento a lo establecido en la Ley 18.015 
de "Compre Nacional", se proveerá en 
esta Obra Social Hipólito Yrlgoyen nu- 
mc: 250, 3? piso, Oficina 301, Divtelpn 
Despacho (Sección Compras y Suminis- 
tros) de una lista de contratación en tra- 
mite para ndqulrlr bienes provenientes 
del cifran jero por estimar que la indus- 
tria ^Kal no los provee ni están en con- 
diciones de proveerlos. 

Los interesemos podrán retirar la re- 
ferida lista en la Oficina prcccdentcmen- 
u citada ?n días laborables de 12,30 a 
ir ho>*as. 

Máznales: 2 (dos) Transductor para 
medida de presiones fisiológicas de líqui- 
dos, marca Strtiían, modelo P23 Db. o sl- 
in,lnr para presión arterial y venosa. 

c. 1014 N* 2.4G5 v 2114(7? 



Juzgado Nacional en lo Comercial nú- 
mero 6, Secretaría N9 11, comunica por 
tres días en el Juicio "PEREGRINA EL- 
BA LETICIA c|CONTI DOMINGO y 
otro s|cjecuclón prendaria". Expto. nú- 
mero 1.122, que el martiliero Ricardo 
Alberto Bolgeri rematará el día 29 de 
abril de 1972, a las 10,15 horas, en Avda. 
Francisco Bciró 3071, Capital Federal, 
donde se exhibe el sigulcnto bien: un 
automotor usado marca "De Soto" mo- 
delo afio 19G2, tipo camión, carrocería 
con barandas, con serie N* 242.226, con 
motor N? 242.22G, patente de la Pcia. de 
Buenos Aires, N* 747.938, Base: pe- 
sos 6.376,70, seña 30 o|o., comisión 10 o]o. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1972. — 
Hugo E. Pinero, secretario. 

$ 45.— C.17J4 N* 20.818 T.19|4|72 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
JUDICIALES Y NOTARIALES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 
Cde. Exp. N? 3.578|72 
En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 239 del Decreto-Ley N? 8 848183, 
ratificado por la Ley N? 16.478, se ¡\ace 
saber a ios interesados que serán des- 
truidos expedientes judiciales correspon- 
dientes al Juzgado Nacional de Paz Les» 
trado N' 10, a cargo del Di. Carlos E, 
Ambroslonl, Iniciados entre loa años 
194C a 1961. 

Las partes interesadas en la conser- 
vación de alguno de ellos, podran ve* 
qucrirlo en íormn escrita ante *a Se* 
cretaría de Superintendencia de. :a .Su- 
prema- Corte de Justicia de la Nación, 
antes del vencimiento de los treinta 
días de esta publicación, debiéndose 
justificar en dicho acto el interés Ugí* 
timo que les asista. 

e.1314 m 2.550 y 1714173 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
JUDICIALES Y NOTARIALES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 
Cde. Exp. N' 3.582(72 
En cumplimiento a lo dispuesto por. el 
artículo 23* del Decreto-Ley N* 6.848|63, 
ratificado por la Ley N* 16.478, 3e nace 
i saber a los interesados que serán des- 
truidos expedientes judiciales pertene- 
cientes al Juzgado Nacional de Paz Le- 
trado N* 36 R cargo del Dr. Osvaldo 
Lavao Vidal, iniciados entre los año* 
1948 a 1961. 

Las partes interesadas en la conser- 
vación de alguno do ellos, podrán re- 
querirlo en forma escrita ante la Se- 
cretaria de Superintendencia de la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nación, 
antes del vencimiento de los treinta 
días do esta publicación, debiéndose 
Justificar en dicho acto el Interés legi- 
timo que les asista. 

e.l3|4 N* 2*553 v 1714172 



MINISTERIO DE CULTURA 
V EDUCACIÓN 



AVISOS 



OFICIALES 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COKDOBA 
(Rpp;>l)lfca Arjicnt na) 
ESCUELA DE ARTES 
Palr • ,n México. 
Ciudad Universitaria 

LLAM. lO A CONCURSO 
La E -cuela ic Arttw de ia universidad 
Nacional de Córdoba, llama a concurso 
de títulos antecedentes y oposición, para 
la provisión de cargos de Profesores ti- 
tulares dedicación ordinaria, a las si- 
guientes cátedras: 
Departamento Plástica 
D:bujo de Licenciatura i2 cargos). 
Pintura de Licenciatura (2 cargos). 
Dibujo-Pintura -Je Profesorado. 
¡iepartamento Música 
Piano Complen Ontario I-II-m-lV. 
Literatura Pianística Siglo XX. 
Técnica Pianística. 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 
ARCHIVO DE ACTUACIONES 
JUDICIALES Y NOTARIALES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 
Cde. Exp. N* 3.589|72 
En cumplimiento a lo dispuesto por et 
artículo 23» del Decreto-Ley N* :.848|63, 
ratificado por la Ley N? 16.478, se hace 
saber a los interesados que serán des- 
truidos expedientes judiciales pertene- 
cientes al Juzgado Nacional de i'rimera 
Instancia en lo Civil N« 30, a cargo del 
Dr. César D. Yafie¿. secreetaria N« 59 del 
Dr. Fernando Vocos, iniciados entre los 
años 1920 a 1961 

Las partos interesadas en m conser- 
vación de alguno de ellos, podran re- 
querirlo en forma escrita ante la Se* 
cretaría de Superintendencia de la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nación, 
antes del vencimiento de ios trelnt»- 
dias do esta publicación, debiéndose 
justificar en dicho acto el interés legU 
timo que les asista. „„ 

e.l3|4 N« 2.562 v 1114113 



CONVOCATORIAS 



anteriores*** 

MINISTERIO 

)E nACIKNDA Y FINANZAS 



BANCO CENTRAL 

DB LA REPÚBLICA ARGENTINA 

AGENTE FINANCIERO 

DEL ESTADO NACIONAL 
Se comunica que han dejado de te*ifii 
provisoriamente efectos legales *os si- 
guientes títulos de Bonos Externos 1971. 



NUEVAS 



FINAMERCO 

S. A. Compañía " Financiera 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el di a 37 «6 
abril de 1972, a las 11,30 horas, on el 
local social de Av. del Libertador 2443, 
2* piso, Capital Federal, para con3lder«r 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de los documentos 
proscriptos por el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondientes a; Ejerci- 
cio cerrado e] 31 de diciembre de 1971. 

2? Elección del Síndico Titular y Sín- 
dico Suplente. 
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Pinina 7 



3* Remuneración de Directores y Síiw MINISTERIO DE HACIENDA 



lieos. 

4? Designación de dos señores Acclo- 
listas para firmar el acta, 

Buenos Aires. 10 de abril de 1972. — 
El Directorio. 

i 90— e,17!4 N*. 19.727 v. 2114172 



W 



MERCED ES -BENZ ARGENTINA 
dt& S.A.F.I.C.I.M. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, para el día 28 de 
abril de 1972, a las 11,30 horas, en Ave- 
nida de] Libertador 2424. piso 2? para 
considerar ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 

1? Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al Ejercicio 
cerrado eJ 31 de diciembre de Í97.1. 

29 Información sobre nombramiento de 
Director Reemplazante. 

3' Fijación del número de Directores 
y elección de Directores y Síndicos. 
, 49 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos. 

59 información sobre incorporación de 
nuevos miembros al Comité de Accio- 
nistas. 

69 Designación de dos Accionistas para 
lirmar el Acta. ■ 

Buenos Aires, 10 de abril de 1972, — 
El Directorio. . 
-¡j£ $ 112,50 e.17.4 N9 19.720 v. 21)4^2 

CONVOCATOflIA 



V FINANZAS 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública N» 04]72, 
para la ejecución de trabajos de pintura 
de hasta 10.000 m2." en muros, cielo 
rasos y oberturas de hierro y madera/ en 
el edificio San Martin 235. Retiro de 
pliegos de condiciones y presentación de 
propuestas en la sede del Banco, Re- 
conquista 266| 74 , Departamento de Con 



la adquisición de ''Cinco equipos perfo- 
radores portátiles liviano, herramientas, 
accesorios y coronas diamantadas — Dos 
máquinas perforadoras diamantinas para 
interior de mina, capacidad 250 mts., 
aprox. — Herramientas, accesorios y re- 
puestos y dos equipos perforadores rota- 
tivos para extraer testigos, con coronas 
a diamante, herramientas, accesorios y 
repuestos", cuyo pliego de bases y con- 
diciones detallados, se encuentran a dis- 
posición de los interesados en la Sec- 
ción- Compras y Suministros, sita en la 
Avda. Julio A. Roca N? 651. 3er. P., Sec- 



ta^.T&i¿ft£to* T»K en el ior 15 Capita., dentro del horario de !3 



horario de 12 a 18. La apertura tendrá 
tugar el 9 de mayo de 1972, a las 17. 

1714 N9 2.594 v. 21[4]72 

BANCO NACIONAL 
t DE DESARROLLO 

" Licitación Pública N? 15|72 
Adquisición de mesas para máquinas 
de escribir y percheros de pie. 

Pliegos de condiciones: Podrán retirar- 
se en la Sección Compras, calle 25 de 
Mayo 145, 29 piso, oficina 246. Capital. 
Apertura de las ofertas: 26|4|72, a las 
14, en el lugar indicado precedentemente, 
e. 1714 'N9 2.595 v. 1914172 



JíNSKíT.RlO DF Aí 



a 13.30 horas. 



e.l7|4 N9 2.600 v.21|4i72* 




PLÁSTICOS CENTURIÓN 
S.A.C.I. el. 

CONVOCATORIA 
-Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 25 de abril de 1972. a las 
19 horas, en Avda. de Mayo 1370. 69 piso, 
Oficina 141. Capital Pederat para con- 
siderar eJ siguiente 

ORUEN DEL DÍA: 
19 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General - Informe del 
Síndico del Ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 1971, 

29 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Aumento de- Capitaj Autorizado- y 
reforma del Estatuto. 

49 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el Acta, . 
El Directorio. 
$ 90 e,14j4 N9 19.723 v.20f4[72 
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LICITACIONES: 




JCNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llámase a Licitación Pública N9 104172, 
para la adquisición de seis (6) camiones 
volcadores, nuevos, sin uso, último mo- 
delo, armados en le país, con caja^ me- 
tálica volcadora, accionada hidráulica- 
mente con puertas traseras rebatibles 
y un (1) camión de 194" de distancia 
entre ejes, con cabina metálica, nuevo, 
sin uso último modelo, armr.do en el 
país.' con carrocería de madera, con ba- 
randas desmontables de medidas bien 
proporcionadas en relación al chasis, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, 
que se entregará a los interesados en 
la Gerencia Administración y Finanzas, 
Avda, Paseo Colón N<? 367. 29 piso. Ca- 
pital Federal. 

El acto de apertura de sobres y lec- 
tura de propuestas se realizará el día 
4 de mayo de 1972 a las 16 horas, en 
la Gerencia precitada. 

El precio del Pliego de Condiciones es 
de S 100.—. 

Buenos Aires. 17 de abril de 1972, 

e. 17 4 N9 ?.5% v 26'4 , 72 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llámase a Licitación Pública N? 93'7 t \ 
para la adquisición de formularlos de 
acuerdo a las especificaciones técnicas 
que se entregará a los interesados en la 
Gerencia Administración v Finanzas, 
Av. Paseo Co^ón 367, 29 piso. Capital 
Federal. 

El acto de apertura de sobres y lectura 
de propuestas se. real izará el día 27 de 
abril del año en curso, a las 13 horas, 
en lít Gerencia precitada. 

Precio del pliego $60.— 

Buenos Aires 17 de abril de 1972. 
— El Gerente de Administración v Fi- 
nanzas. „«,,.,„„ 
e. 17!4 N9 2.597 v. 1814172 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llámase a Licitación Pública N<> 89172, 
oara la adquisición de engranajes y pi- 
ñones de acero, de acuerdo -a las espe- 
cificaciones técnicas .que se entregará a 
los interesados en la Gerencia de Ad- 
ministración v Contabilidad Paseo Co- 
lón 367, 39 piso. Capital Federal. 

El acto de apertura de sobres v lec- 
tura de propuestas, se realizará el día 
27 de abril del año en curso a las 17 
horas en la Gerencia precitada, 

Buenos Aires. 17 de abril de 1972. 
:_ : Ei Gerente de Administración y Fi- 
n,n ? ás—, ^..^ m Ñ9 2.598 v. 18MÍ72 



' INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA 
Expediente N'- 1 3 11 -(102226- 71 -7. 
Licitación Pública N* 2 ¡73 
Llámase a licitación pública para el 
día 5J5¡72, a las 11 horas, pira la adqui- 
sición de drogas y elementos de vidrio, 
destinados a. los Laboratorios de este Or- 
ganismo. 

Los pliegos se encuentran a disposi- 
ción de los interesados en División Con- 
trataciones del I.N.V., San Martín 430. 
19 piso, Sector Oeste, Mendoza. 

e.l7¿4 Ni 2.601 v,18;4 f 72 

MINISTERIO DE TRABAJO 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA . , 
Hospital Nacional cíe Clínicas 
'Trof. Dr. Pedro Vella" 
Expíe. N'.* 31.823 U. 
. Licuación Pública N* 3 
Llámase a licitación puoVca para el 
día 4 de mayo de 19(2, a Us 11 hora* 
para proveer al Hospital Nacional de Clí- 
nicas de Córdoba, -de algodón, gasa, tela 
adhesiva y vendas' Cambric. 

Los pliegos de bases y condiciones ge- 
nerales y fomplementarias p ved en soli- 
citarse en la Administración del Hospi- 
tal, caile Stnta Rosa 1514, Cjrdoba. de 
lunes a vienes, de 7 a 13 ivras. — Cor* 
doba, abril 11 de 1972. 

e.17 4 NO 2.605 v. 19,4172 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE ROaAKIO 
* Lirccdún General 

de Administración 

Expíe. N* 17.163 y ag. 

Licuación Pública N' 1 6 i 

Llámase a- licitación Púb:i¡.\! N? 16, pa- 
ra el día 3 de mayo de 1-7*. a las 10 
horas, para ta ad:mis ción cír drogas, sue- 
ros, mas erial de labóralo, io. ^etc. con 
destino a: Ho-pital Na-cional oel Cen- 
tenario. Eíc^ría Superior oe Comercio 
''Lio GvcA. S.m Martín" P «cuitad* dé 
Ciencias Bioquímicas y l acuitad de 
Ciencias lixactas e Ingeniería, ■ - 

La apertura de tas propuestas se efec- 
tuará en Dirección Contiatf cienes de Ja 
D re c ción General de Admi ¡str. cion ca- 



DELECACiON REGIONAL EN LA 
CIUDAD DE COKDOBA 

Llama a licitación pública N* 1, para ¡He Berutfci 2109. Rosario, tu^r donte po- 
la lecación de un inmueble de doce *12j \ drán ser retirados los p.icg í respectivos. 
oficinas, una (1) sala para reuniones y j — Dirección Contratación: 



e.17,4 N* 3 6Í3 v.l3,4|72 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
i)L TlCTMAN 
LíciUi ion Publica N? 5]72 
i-i.tt naat i. Lie tación Púbí.ca N»'5,72. 



comodidades habilaconales para ci Jefe i 
de la Repartición, ubicado en el radio 
comprendido: Zona Centro de Córdoba t 
hasta d:ez (10; cuadras de P^a:a San 
Martín. ^- Retiro de pliegos y presenta- 
ción de ofertas: calle 25 de Mayo 140. 
piso 2?; Córdoba, en el horario de 12.30 
a 19 30 ~ Apertura de las prepuestas, el ; P«ra el día 28 de abril de 19 r 2, a horas 
21 de abril de lí>72, a las 17 horas. | 1* ^ara- - 4 adquisición de carne vacu- 

e 1714 N 9 2 602 v.l8l4|72ina loi. ¿e.-tiiu al Comedor ünlversita- 
ric &.? <b Ur versidad Nac onal de Tu* 
cu«i:ai . . .„„ : 

P.r ¡j±it¿o de condiciones recurrir 1 ai 
Depar—íiXJito de Compias. Ayacucho 
4í)i. 2*. 1 pu-: d'-nde tendrá lugar el acto 
dt Hjjcrtura de las propuestas el día 28 
dt'donl de 1972, a horas 10. — Director 
GüMiai de Administración, Universidad 
Nación a! de- Tucumán. 

e.!7í4 Ni 2.606' v. 26 4-72 



aWNíSTEKJÜ OH CULIXKA . 
. EDUCACIÓN 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N? 23 

Llámase a licitación pública por prl 
mera vez, por ei término de dos <2) días j 
hábiles a partir del día 7 de abril de 
1972, para resolver la adquis'-ción de ar- 
tículos de limpieza (baldes, cepillos, es- 
tropajos, escobas, plumeros, jabón, etc.), 
con destino a diversas depeiv encías de ,. 
este Ministeiic. ' 

Las propuesta deberán presentarse ba. ; 
jo sobre cerrado en las planillas que se 
expedirán al efecto y de acuerdo con lo 
dispuesto por el Decreto 6.900;G3, todo lo 
cual puede retirarse a partir de la fe- 
cha en la Dimisión Compras —Licitacio- 
nes—, Las Heras 2587, ler. piso, Capital 
Federal,, todos los días hábiles de 13 a 18 
horas. ! 

El acto do apertura- se llevará a cabo 
el día .24 de abril de 1972, a las lti.20 
horas, en la División Compras del Minis- 
terio de Cultura y Educación, en pre- 
sencia de los interesados que deseen con- 
currir. 

e,17|4 W 2.637 V.18|4j72 



MINISTERIO DE DEFENSA 



nuevas 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



SECRETARIA GENERAL 



DIRECCIÓN CENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Baleare*, 50 - P.B., Capital 
T.B. 46-9841 Int. 462 
Licitación Pública N* 430 

Llámast a Uci tación pública para el 
día 25 de abril de 1972, a tas 16 horas, 
a efectos de contratar la provisión y 
colocación de alfombrados tipo TapSzmel, 
en dependencias de la Subsecretaría Ad- 
ministrativa de la Presidencia de la 
Nac*ón. 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificacinnes se encuentra a Msposición 
de los interesados en el Depto. Suminis- 
tros, donde tendrá lugar el acto de aper r 
tura de la* ofertas. — José Mario Ren^ 
tero, Jefe Departamento Suministros. 

. .e: 1714 Ni 2.637 v. 18l4¡7?. 



MINISTERIO DE TNOUSTRLA, 
V MTNFR1A 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

Anexo a la Nota N^ 181 
La Dirección General de Administra- 
ción —Sección Compras y Suministros— 
del Ministerio de Industria y Minería, 
llama a Licitación Pública N<? 4 para 
el día 21 de abril de 1972, a las 16 hs 
para la adautsición de lámpara? eléctri- 
cas" y reactancias, tubo fluorescente, 
"cuyo pliego de bases y condiciones de- 
tallados se encuentran a disposícon .de 
los interesados en la Sección Compra* 
v 'Suministros, sita en Avda Julio A 
Roca 651. 3er. piso. Sector 15. Capital, 
dentro del bortóo^Ü aJS^ hora, 

DIRECCIÓN GENERAL * r 

DE ADMINISTRACIÓN .- * ■ ' 

Sección Compras 
Anexo a' la Nota N* 34rt 

La Dirección General de Administra- 
ción Sección Compras y Suministros del 
Ministerio de Industria y Mine ría. pro- 
rroga hasta el día 3115172. .la techa- -de 
apertura -de la licitación pública N9-2J72. 
según lo . establecido en el pliego de ba- 
— - condiciones correspondiente, para 



DEPARTAMENTO CONT ABI LID AD 

~DIVrSION SUMINISTROS 
Sección Compras 
Expediente N* 14.265(71 
Licitación Pública N? 7J72 
Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de dos días hábiles a partir del 
17,4(72, para resolver la reparación de 
pianos de escuelas de Capital. Federal de- 
pendientes del organismo. 
' Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado, en las planillas que se 
expedirán a tal efecto y de acuerdo con 
el pliego de condiciones, todo lo cual se 
puede retirar desde la fecha,, en. la Sec- 
ción Compras (Licitacions), calle .Pimir- 
no 935, Pta. Baja, Capital, todos los días 
hábiles de 13.30 a 18.30. 

El acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo en la Sala de Licita- 
ciones, el día 24 de abril de 1972, a las 
15j en Sección Compras del Consejo Na- 
cional de Educación, en presencia de los 
interesados que deseen concurrir. — Bue- 
nos Ares, 11 de abril de 1972. 

e.l7|4 N? 2.6Ü3 v.18¡4¡72 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COKDOBA 

Hospital Nacional de Clínicas 

4í Prof. Dr. Pedio Vella" 

Expte. N" 31.818 

Licitación Pública N? Z. , 
Llámase a iicitacón pública 'para el 
día 8 de,, mayo .de 1972, á las 11 horas, 
i>ara proveer -al .Hospital Nacional de 
Clínicas de Córdoba, de telas, lonas, col- 
chones de poiiu re taño, botones, etc. * 

Los' pliegos de basc.3 y condiciones- ge- 
nérales y_ complementarías ¡puere^-soli- . 
citarse en fa Administración deP-Hospi- 1 
tal. calle Scntn Rosa .4564. .Córdoba. * de 
lunes á viernes, de.'7-a 13 'horas . — ,\Cór. ( 
doba/ abril .11 de 1972.-.' - • " 4 

e.l7J4 N» 2.604 v-.19 r 4J72 



•iNAl-iTL ir 10 DE 

í> VES:? ILACIONES t ClENTrriCAS 
V TÍO'ECAÍí - -^ 

DE i,A& FUERZAS ARMADAS " 

UEPA^lí MENTÓ 

ABA3 ■ EC IMIENT9 "" 

Dtviaiín (contrataciones 

Zuiriatcg-ih y Varc'a, iv Piso, 

Víila Alarte ih, Prov, de Buenos Aire» 

T. E. 760-í>(107'09-Int. 161 

Licitación Pública de Venta N^ 1(72, 
M¿ feria íes en "dfsuso''. Estufas a kero- 
sene, extractores de aire, motor de arran. 
que. ex. " 

. ApeiUua. Díí 12 de- mpyo de, 1972,':* 
las j.2 ñoras. z 

Los jt.i^íío de Condiciones Generalee, 
debían tetuarse del: Departamento 
Abastecim.entc. División Contrataciones* 
de 3 a ii: horas, 

C.17J4-N? 2.608 vaa^U 



DIRECCIÓN GENERAL „-I 

DE EABRIC ACIÓN Etí .MILITARES 
Licitación Pública N« 6.058(7^ 
Venta de Palanquillas, cha yones, plan- 
chuelas para elásticos y lingotes de acero. 
Apertura de Propuestas: Gerencia- Ge- 
nera de Ventas Cabildo N? 65, Buenoa 
Aires (planta baja), el 28 de abril de 
1971. . e íííS ir. .Oí/ horas. 

Consuna? y Pliegos. Gerencia Gene- 
ra) de Vendas Cabildo 65, Buenos Aire* 
Exhibición de Materia»: Ex-Fábrica 
Minia de Actrot. Carlos Peltegrini 5830, 
Valentín Ais.na Provincia de Bueno» 
Aire». 

e.1714 N9 2.607 V.18;.4i7a 



DIRECCIÓN GENERAL : 

■„ DE FABRICACIONES MILITARBS 
FABRICA MILITAR , ^ ■ 

- DE A ~ MAS- PORTA TILES *- 

■ "D. MATHEU" ' ,. v ■ ■ * .■; 

Avda. -Ovidio Lagos 5250, 
T. E. K9-H6. Rosario 

Llámase a Licitación Púbiica N« lj7^ 
con aperLura para el 5 de mayo de 1973 
a las 12 horas, para la venta de una Óen- 
tral telefónica automática, marca "Stan* 
dard E'éctric' capauidad 100 i.neas, Usa 
da, en el est-ido en que se encuentra 
Por Pliego* de condiciones, di-iglrse t 
esta rábvlja. Müitar; -a Ja- Dirección O» 
neral de ^«b^.caciories- Militares Avda, 

^Cabildo* 65. B^eiios "Aires, o sus Depen 
derítias en -c* interior ooj páis. Xugar A 

*lJérturai:: Pata Süir. Militar de; Almas Por. 
tátUes , 'Domlr.go--Matrfcu : ' 1 Rosario -<8 

'Fe).- '-' - . ' - J \ ■ 

■'• e.l7|4-N1 2.609 ..Wl4m 
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DIRECCIÓN GENERAL 

»K FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTOS 

ALTOS HORNOS ZAFLA 

GENERAL M, N. SAVIO - JUJUY 
r 315172 — PC A 12|72. Hs> 10: Provisión 
fe elementos de seguridad. 

2J5J72 — PC A. 16¡72 fís. 11: provisión 
De Chapas y ;rarfiles de acero, 
. Lugar de apertura: Estaoleclmientos 
Altos Hornos Sapla. 

Por pliegos de condic'ones dirigirse a 
tiste Establecimiento o a la Dirección 
peñera! de Fabricaciones Militares. Ave- 
nida Cabildo 05, Buenor Aires 

e.l7J4-N'.> 2.63*8 v.l8|4]72 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTOS 
ALTOS HORNOS ZAPLA 

GENERAL M. N. SAVIO - JCVUY 
r B|5|72 — PC> 26|72, Hs. 10: Por ad- 
fcutsición de ladiiilos refractarios. 
: 12|6|72 — PC A. 4|72. Hs. 10: Por pro- 
jrfeión y montaje de Parrilla de Inspec- 
ttón. 

<5f5|72 — PCA. 21172. Hs. 10: Por pro- 
jftetón de borceguíes y botines de segu- 
ndad. 

- Lugar de apertura: Establecimientos 
Altos Hornos Zapla. 

, Por pliegos de condiciones dirigirse a 
ésto Establecimiento o a la Dilección 
General de Fabricaciones Militares Ave- 
nida Cabildo 65, Buenos Aires 
I e.l7f4-N* 2;639 v.26'4'72 



portando en Jefe de la Armada 



do y Servicios Públicos, Sección Com- 
pras y Sumin \stros, Rrivadavla 1745, 6? 
piso, Capital, de 13 a 18 horas. 

Buenos Aires, abril 12 de 1972. — La 

Qcrcncia Departamental Administración, 

C.17J4 N? 2.013 v.1834172 

DIRECCIÓN NACIONAL 

Dfc RECAUDACIÓN 

PREVÍSIONÁL 

Expediente N 254,274|72 
Llámase a Licitación Pública N* 12¡72, 
para el día 26 de abril de 1972, a las 
16,30 ñoras, pt*r& lograr la adquisición 
de f'umuiai'iOc continuos. — El acto de 
apertura de las ofertas tendrá lugar en 
la Sección Compras y Suministros, sita 
en la calle Paseo Colón N? 329, piso 2?, 
Capita Federal donde puede concurrir- 
se para el retiro del pliego de bases e 
'nforuier, 

Buenos Aires 17- de abril de 1972. — 
Jeftí del Departamento de Administra- 
ción. 

e,17¡4 Ni 2.614. v.l8'4:72 



Subsecretaría de Salud Pública 



DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MATERIAL NAVAL 
(DDtECCION DE 

ABASTECIMIENTOS NAVALES) 
llamase a incitación Publica para la 
Jténta de: Ex-B.D.T. ARA. "Cabe San 
Bartolomé" Sx Chata Polvorín ARA | 
*FN 105" y Material Aeronauticc fRe- : 
puestos para Motores). j 

. Los Pliegos de Condiciones que contie- 
nea las características y lugares donde f 
OB encuentran, podran retir ai se de 9 a 
52 horas en ei Departamento Lieitacio- 
toes, Contratos y Ordenes de Compra, Ofi. 
ciña 92, 49 piso, Edificio "Libertad", st- 



UOSPITAL VECINAL 
TIFO CENTRO DE SALUD 
I)R. VICENTE ARROYARE 

Llámase a Licitación Pública N? 1|72, 
para el día 24 de abril del año 1972, a 
Las iü horas, para subvenir las necesi- 
dades que a continuación se detallan, 
con desrino m Hospital Vecinas Tipo 
Crnti-ü de Salí-e Dr. Vicente Arroyabe. 
— La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el mencionado establecimiento, 
calle Albcrdi 8bo Tartagal (Salta), de- 
bien ¿y dingdrst para informes a la cita- 
da Oficina de Contrataciones o al De- 
partamento de Contrataciones, Defensa 
193, í c piso. Capital Federal. — Las ne- 
cesidades se refieren a Artículos alunen - 
feioí?ó, textues, y confecciones, productos 
q< ármeos y medicinales, y materiales de 
en acón. 

e.l7|4 N? 2.615 v.l 8,4,72 



HOSPITAL SANATORIO 

' "VICENTE LÓPEZ Y PLANES" 

Ltá.-nasc a Licitación Púb.ica N? 20 1 
72 praa el día 21 de abril de 1972, a las 
10 horas,, paia, subvenir las necesidades 
que. ct continuación se detallan con des- 
tino al Hospital -Sanatorio "Vicente Ló- 



<*»».a~ ™. „ ii ^ ^ *>. ^ l . P 03 v -Pianes" en General Rodríguez, 

tuado en: calles Comodoro Py y Corbeta p.c.N.DF.S., Peía, de Bs. As.) y du- 



JBrnguay, Capital Federal 

, Valor del Pliego: $ -5.— ley 18.188. 

La apertura de las propuestas será ei 
tifa 5 de mayo del corriente año, a 10 ho- 
jas, en la Comisión Administrativa, Ofk 
doa 93, 4* piso, situada en la lirecclón 
mencionada precedentemente. 

e.l714-N° 2.610 v.26!4|72 



MINISTERIO DE BIENESTAR 
SOCIA1 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Expediente N* l&784¡72 

Llámase c, Licitación Pública N? 17172, 
liara el día 21 del mes de abril de 1972, 
a las 14 norqs para subvenir las nece¿ 
isidades que se detallan en este aviso, 
con destino il Depai'tamento de Emer- 
gencias (Faroue), y durante el afio 1972. 
- La apertura de las propuestas cendra 
tugar en ;a División Compras y Sumi- 
nistros, Defensa 120, 1? Piso, Oficina 
1047, Caplral Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes a la citada Dl- 
Tisión. 

Las necesidades se refieren a: ía ad- 
quisición de jei ingas descarta bles, termó- 
metros clínicos y guías desechables pa- 
la perfusión. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1972. — 
XI Director G-'al. de Administración. 

e.l7|4-N» 2,611 v.l8[4]72 

LOTERÍA DE 

BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS 

■ (Expediente N* 362.291|71) 

Llámase a Licitación Pública N* 25172, 
para la adquisición de alfombra. — La 
apertura de las propuestas se realizará 
•i día 4 de maye de 1972, a las 15 no- 
tas. — . Pliego de condiciones y presen** 
tartán de propuestas, Santiago del Este- 
» I26|40, Capital Federal (Sección Com- 
IVM y Suministros), 4* piso» — 
S. B.: 37-2868, 

e,17J4 Nv 2.612 V.26J4J72 



Subsecretaría de Seguridad Social 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 
FARA fci PERSONAL DEL ESTADO 
S SERVICIOS PÚBLICOS 

licitación Pública W 6|72 
Exp. 6,004*685(9 Asuntos Varios. 
v Clamase a Licitación Pública N» 6172, 
t»«ra el día 25 de abril de 1972, a W 
14 ñoras, para la adquisición de dos. (2) 
camionetas tapo piefe-up. 
/? Por Pliego de Condiciones y demás 
aclaraciones dirigirse a: Caja Nacional 
Para el Personal clej Esta y 



rante el Ejercicio 19 r i2. 

La apertura d: las propuestas tendrá 
mgai en & Hospital -Sanatorio "Vicente 
López y Planes General Rodríguez, F. 
C, N UFE (Pcia. de Bs. As.), de. 
bien do dirigirte para pliegos e informes 
ai Es'ib'.eciimentc o al Departamento 
do Suministra* y Mantenimiento (Divi- 
sión Contrataciones), Defensa 192. 4^ pi- 
so, Capital Federal, 

Lts necesidades se refieren a: Material 
de vidrio pa r £> Laboratorio, Rollos de 
pclicuias fotográficas, cestos de alambre 
y jaa'as de alambre. 

General Rodríguez, 17 de abril de 1972, 
— E' Directoi de] Hospital. 

e.l7|4 N? 2.616 v,18¡4:72 



HOSPITAL -SANATORIO 
"VlOENTi LÓPEZ Y PLANES" 

Llámase a Licitación Pública N? 22|72, 
para el día 21 de abril de 1972, a las 12 
horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino 
al DTospital-Sanatorio "Vicente López y 
Planes", en General Rodríguez, F. C, N. 
D. F. S. (Pcia. de Bs. As.) y durante el 
Ejercicio 1972. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Hospital Sanatorio * 'Vicente 
López y Planea General Rodríguez, F.C. 
N. D, F. S. (Peía de Bs, As.), debiendo 
dirigirse par» pliegos e informes al Es- 
ta foiecimíento o al Departamento de Su- 
ministros y Mantenimiento (División 
Contrataciones ) Defensa 192, 4' piso, 
Capitai Federal. 

Las necesidades se refieren a: Instru- 
mental de Fisiopatología Respiratoria y 
Medicina, Laboratorio y Anatomía Pa- 
tológica. 

General Rodríguez, 17 de abril de 1972. 
— n Director del Hospital. 

e.l7!4 W 2.617 T.l«;4|72 



MINISTERIO DE OBRA5 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 



Uííiseeretaríü de Transporte 

FERROCARRILES ARGENTINOS 
Región Sudoeste 

Licit. Priv. N* VX. 4fi7. — ñiel>s 942 
ton. Llantas 331 ton. Ruedas mont. 300 
ton. Chat, pala 120 ton. Chat. pes. dim. 
123 ton. Chat. pes. s[dlm. 328 ten. Cnat 
sjpes. s]dim. 120 ton, Chat. fuñd. 65. ton. 
Chat. paq. 13 ton. Vir. 22G ton, 38 loe. a 
vapor (3.188 ton.). ^ 

Apertura: 2]5|72 f D horas. — Pliego e 
informes en el Depto. Abastecimiento 
Paracas 50, P. Baja, Cap. Federal (Ofic 
Muestrario), de lunes a viernes, de £ a 
13 horas, con documento de identidad. 



FERROCARRDLES ARGENTINOS 

Región Noroeste. 

Llámase a Licitación Limitada' Expte 
O. C. 99172 Ax, d, para ¡a venta de vago- 
nes, Coches, Coches Moun y Locomoto- 
ras a vapor, como chatarra f errosa para 
desguace en los lugares de deposito. 

La apertura de propuestas 1 üe efectua- 
rá, el día 8 de mayo de 1972, a las 15 tío- 
i as, en esta Gerencia, Oficina Apertura 
de Propuestas, Local N* ?5, Avda. Maipü 
K' 4, Capitai. — Precio deí pUego: $ 10 ; 00 
— La Gerencia 

e.17.4 N9 2M3 v.üHía 



FERROCARRILES ARGENTINOS 
Región Ncvoeste 

Llámase a ijicitacióu Limitcda, Expe- 
diente O.C. J9|7^ Ax. 0, para ta veuta de 
aproximadamente 1.519 Tn. de Chatarra 
ferrosa de pija depositada en Almarfjnea 
de esta Región. 

La apertura de las propuesta se efec- 
tuara el día 8 de mayo du ÍíTi2 a las 14 
Horas, en esta Gerencia, Oficma Aoer- 
tura de Pro¡.uesta^. Locííj N^ ^5 Avda. 
Maipi. N^ 4, Capital. — Precio d£ piíegc: 
$ 10,00. — La Gerencia. 

í.*7¡4 I1V 2.H25 Tf.5il¡4|7* 

FERROCARRILES AR-GE MINOS 
Región Nordcsíc, Linea TJrquíaa 
Lla^na a Licitación Privaoa N y '290- V 
para ia venía de Cbatarra Ferrosa de Fi- 
la: Ruedas ^lonLacia.. tr.bo caitera. ejas- 
ticos cíe pala, pa-ada súi cUoip::**c )a" 
fundición Apertura. 2'5'72 a las ló.'iO Iv 
ras. — Valor del püeg:* c 5 Ley «3..«.88 

RetiiO de pliegos * «"Dasfccunient':» Ofi- 
cina de Mesa de Entradas, 5^? piso Esta- 
ción F, L¿cioze, capital Federal tua-' 
háoilcs úe i 2.30 a 10. 3f hs, (T.E jó-P21&> 
o Abastecimiento (Paraná Entre R'os). 
e.l7|4 N^ 2.6?.4 v.2".¡4¡T2 

SUBTERRÁNEOS 
DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública N v 5.75 If72. - Cami- 
sas, coi batas pauta ion us y sacos. — Aper- 
tura: 4|5¡72 f a las 9 horas.- 

Pliegos. Departamento Cumpras y Su- 
ministros, Bartolomé MiU-e 3342, Capital 
de 8 a 12 horas. 

e.l7¡4 N? 2Mb v,36¡U7j 



Subsecretaría de Obraí Públicas 



DIRECCIÓN NACIÓN AI. 
DE VIALIDAD 

Licitación "ública Internacional N' 
5.789 para adjudicar Ja provisión de equi- 
pos e instrumental destinados para Ja 
realización del Inventario vial y la acti- 
vación de io¿ trabajos relacionados con 
los estudios de tránsito: probador de es- 
pira (Loop Tester) tipo automatic con- 
trol equipmet, y repuestos (1 lote); con- 
tador manual Je 4 acumuladores t-po De- 
n omina tor Trafric Counting y lote de re- 
puestos; contador manual de 14 acumu- 
ladores tipo Denommator Trafile Coun- 
ting y lote dt repuestos giros y direcefo- 
nales a oomba de vacío tipo Sperry y 
lote de repuestos. El presupuesto oficial 
del presente emate de precios de pesos 
187.031. será atendido con fondos del 
préstamo 619 AR, acordado por el Ban- 
co Mundial Precio pliego: $ 20 (Expte.: 
3:497-L-1972) 

Presentación propuestas: 12 de mayo 
de 1972, a las 13 horas, en '.a Sala de 
Licitaciones, , A vda. Maipú 3, planta ba- 
ja, Capital Feílerai. 

e,17¡4 N? 3.626 V.24J4J72 

Subsecretaría de Comiutícaciones 

DIRECCIÓN DEPARTAJYD2NTO 
ADMINISTRACIÓN 

Expte. Ní 46.627 SCJ71 

Llamase a Licitación Pública, cuya 
apertura tendrá lugar el día 25 de abril 
de 1972, a las 10, en el Distrito 21* (Ba- 
hía Blanca) para contratar la ejecución 
del transporte de correspondencia entre 
Coronel Donego y Balneario Monte Her- 
moso (Dto. 2??). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a Coronel Dorrego, Monte 
Hermoso, Distrito 21? — Bahía Blanca—, 
o a la Sección Locaciones y Contrata- 
ciones de Transporte (DA), Correo Cen- 
tral, Buenos Aires 

M7I4 N* 2.628 V.18J4|72 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Expte. N» 36.796 SC|71 

Llámase a Licitación Pública, cuya 
apertura cenara lugar el día 25 de abril 
de 1972, a les 10, en el Distrito 7? (San 
Luis) para contratar la ejecución del 
transporte postal en Justo Daract (Dto. 
79) y entre JusU Daract y Kilómetro 
656 (mismo Dto.). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a Justo Daract, Distrito 7<J 
— San Luis—, o a la Sección Locaciones 
y Contrataciones de Transportes (DA), 
Porreo Centra}, Buenos Aires. 
!K ~~~ ~ ; ^ve,17J4 W 2.629 v,18i4|73 



EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNIC ACI ONES 
PRORROGA 

Se comunica que la Licitación N? 87» 
Pf72 (construcción Edificio Costanera) 
programada su apertura para el dia 20* 
4-72, a las 9,311 hs., la misma fue dife- 
rida para el día: 2-5-72, a ms 12 horas. 

Presupuesto oficial: S 12.330.000. 

Valor del pliego: $ 650. 

Pago, retiro dp. la documentación e in- 
formes: En Avda. La Plata N? 1540, Fiso^ 
3?, Capita] Freeral, dentro del horario^" 
de 8,30 a 17 30 horas. 

Se agradec "á que este trámite se re- 
alice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de 
apertura. 

* e,17|4 N° 2.630 v.21|4i73 



EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N» 97-F|72 

Vto. 2-5-72, p las 11 hs. 

Por el arr ene amiento de un local, des- 
tinado a ofici-ias comerciales, en la Ciu- 
dad de La Plata, Pcia. de Bs. As. 

Radio de ubicación preferencia! : Den- 
tro de los siguientes límites: De calla 
44 a calle 60 y de catíe 3 a calle 10, de 
la Ciudad de la Plata, 

Comodidades mínhn&s: Aproximada- 
mente 350 m2. de superficie cubierta ap- 
ta para oficina comercial, más 120 m2. 
de superficie cubierta para oficinas va- 
rias y , 30 m2. para vestuarios y barios,^, 
pudiendo est^r distribuida en plcinta oa-"^ 
ja y sótano o planta baja y primer piso. 

Condiciones: Contrato de locación por 
el término dn dos (2) años con opción 
a un (i) año mas. Conservación a car- 
go del locador. 

Documentación a presentar: Titulo do 
propiedad o copia autenticada de éste, 
Boleta de Impuesto Inmobiliario (ren- 
tas) actualizada o copia fiel autenticada 
de la misma - Plano de Planta ael In- 
mueble. 

Retiro de la documentación t¿ tn formes: 
En Avda. U:. Plata N? 1540, Piso 3* Cap, 
Fed, dentro aeJ horario de 8,30 a 17,30 
hs. (Pliego sin cargo). 

La citada documentación también se 
podía retirar en nuestra Oficina Comer- 
cial, sita en Avda. 51, N* 493. La Plata, 
Pcia. de Bs. as 

Se agradecerá que este trámite se re- 
alice con un-- anticipación mínima de 
24 horas, x*espccto a la fecha fijada de 
apertura, 

e.l7|4 N? 2.631 v.21|4|72 

Subsecretaría de Recursos Hí chicos ^ 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 

Construcción del Sistema de provisión 
de agua potable "Barranqueras-Presiden- 
cia Roque Sáen2 Peña" (Provincia del 
Chaco). 
CONTRATO 4, A" 

Prespuesto oficial: $ 6.791.522.— Ley 
N<? 18.188. 

Depsito de garantía de oferta: pe* 
sos 67.916.— Ley 18.188. 
CONTRATO "B" 

Presupuesto oficial: $ 45.770,080.— Ley 
N9 18.188. 

Depósito de garantía de oferta: pe- 
sos 457.701, Ley 18.188. 
CONTRATO "C" 

Presupuesto oficial; $ 69.967.568.— Ley 
N9 18.188. 

Depósito de garantía de oferta: pe- 
sos 699.676.— Ley 18.188. 

Apertura: 23 de junio de 1972, a las 
15,30, en Marcelo T. de Alvear 1840 (Ca- 
pital Federal). 

Pliegos: en dicho lugar y en Distrito 
Resistencia (Chaco), Avda. 9 de Julio 
N? 788. 

Obrr, financiada con la participación ^ 
del Gobierno de la Provincia del Chaco -J 
y del Banco Nacional de Desarrollo. 

e. 1714 N? 2.633 v. 8¡5l72 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 
Expediente: 1I.225-LP-1972 

Instalación de la cañería de refuerzo 
para la provisión de agua a Floresta C2» 
etapa) en el tramo comprendido entre 
el Depósito Ing. Agustín González v la 
esquina de la Avda. Directorio y la callo 
San Fed rito. 19 151 1972, a las 15, Aper- 
tura y pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840. 
Depósito de garantía: $ 15.375.— Ley 
NP 18.188. 

e. 17!4 N* 2.634 v. 81517? 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 
Espediente: 34.851-LP-1971 

Gabinetes metálicos. Apertura: 4¡5;i972 ( 
a las 15. en Marcelo T. de Alvear 1840, 
Capital Federal. Pliegos: en dicho ln?ar 
y en Talleres v Depósitos de Perfora, m 
clones, sitos en Intendente Tomklnñon "^' 
N9 749, San Isidro (Buenos Aires). De- . 
pósito de garantía: 1 ojo del monto del 
presupuesto oficial. 
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Subsecretaría de Marina Mercante 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
fORTUABIAS Y VÍAS 

NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 
I^amaóe a Licitación Pública N? 4 985 
^ istia pldía 27 de abril de 1972, a las 
^Í5tols t parí la adquisición de Máqui- 
nas Eléctricas de Escribir, con carro íi- 

^Consu/£¿ y propuestas: Dirección Na- 
cional de Construcciones Fiarías y 
Vías Navexabies. — Equipo de Abastecí- 
- miSifcc Avda, 9 de Julio 1925, piso 8*, 
Buenos Aires. , , . _ ' ™ 

Pliego: $ 5,00- - Pago f el mismo en 
la planta baja (Tesorería), de 13 a 17 

büia5 * e.l7(4 N» 2.818' v.U|4|72 



aceite comestible mezcla, declarada y 
arroz, con destino a la Escuela, Peni- 
tenciaria de la Nación y el Campamen- 
to Laboral Agrícola de Ezeiza <U,19), 
durante el segundo cuatrimestre del ejer- 
cicio 1972. 

Iníormes y pliegos: Dirigirse a la men 7 
cionada División. Jos días laborables, de 
13 a 18 horas. — El Director de Admi- 
ntetracibn. ftlWWMItfcMWB 






0. 300) resmas de papel de C. te M N 9 

3* fosforescente .cín £i igrina). 

Informes y pliegos: Casa de Moneda de 
ia Nación, Av Antártida Argentina sjn„ 
Puerto Nuevo Buenos Aires. 
* Retiro de o iegos. Divteión Tesorería, 
lorarío de 13 a 10 30 doras. Lxporte del 
Pliegos 50 ^ _ .^ 2M _ ^ 1W2 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 

Llámase a Licitación Pública N* 4.S34 
Hasta el oía 26 de abril üe 1&<2, * ^ s 
lTi5 horas, para la adquisición de Vál- 
vulas para Botellones de Gas Acetileno 
plbaüzamiento marítimo elplano, numero 
7,643-DAP (c[u. 600). 

Consultas y propuestas; Dirección Na- 
cional de Construcciones Portuarias y 
ftvías Navegables, Equipo de Abasteci- 
miento, Avda., 9 de Julio 1925, p^ü 5*. 
Buenos Aires. , 

Pliego: $ 12. Pago dei mismo, en la 

planta baja /Tesorería), de 13 a 17 horas 

C.J7J4 N? 3-619 V. 1814172 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 

Llámase a Licitación Pública N« 4983 
hasta el día 26 de abril de 1972, a las *5 
horas, para la adquisición de Cabo de 
Manila, de distintas características y rae- 
ludas, según norma IHAM 1513 (kfis 
19.268) 

Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional de Construcciones Portuarias ? 
Vías Navegables, Equipo de Abasteci- 
miento, Avda. 9 de Julio 1925 piso &> 
Buenos Aires. 

Pliego: $ 20. Fagu del nüsi -o, en la 

planta baja /"Tesorería), de 13 z 17 ñoras, 

. e.1714 N9 1.B-Ü v.lSí4j72 



LICITACIONES 



DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 

Expediente N ¿50.35líp2 

Llamase a Licito ion Pública N^ 16. pa- 
ra lograr la -revisión de ' máquinas de 
oficina. , 

La apertura de .as propuestas se efec- 
tuará el día 24 le abrü ie 1972, a las 
14 horas. 

Para consular uetaí^ee retirar pliegos 
de condiciones y presentar propuestas, 
dirigirse a Sección Compras y Suminis* 
tros. Lava! le :268 ni anta baja Buenos 
Aires 

e . 6¡4 - Ni 2.370 - v. 17|4i7Ü 




4£ DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR 

W&mase a Licitación Pábilo» N* 22B 
hasta el día 17 de mayo de 1972, e las 
10.30 horas, para la compra de: 

Máquina de Escribir Eléctrica (ctu. 3). 

Máquina de Calcular Eléctrica (CiU. 1). 

La recepción y apertura de las propues* 
tas se efectuará en el Deparlamento Dis- 
trito Paraná Inferior, Avda. Beigrano y 
27 de Febrero, Rosarlo, TJE. 85.031, don- 
de podrá solicitarse pliegos adjuntando 
giro postal o bancario a la orden '^S,E 
O.P, Vías Navegables". 

Deposito de garantía de oferta: * olo 
de su importe. 

Valor del pliego: $a. 5. 

Franqueo: $a> 1,60. 

e.l7j4 N« 2.621 *.19j4)72 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

Llámase a incitación Publica 50(72, con 
apertura en la Administración General 
de Puertos, Rivadavia 578, 5to. Piso, Ofi- 
cina 514, Capital Federal, el día 21 de 
t¿ abril de 1972, a las 15 horas, para la pro- 
visión de Chapa y Acero Dulce Común. 
Retiro de pliegos —sin cargo— en Abas- 
tecimiento-Compras, ler. Piso, Oficina 
104 de la dirección citada en días hábi- 
les en el nora"to de 12 a 19 liaras. 

e.l7|4 N? 2.632 V.1814¡72 

FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO 

PLAN DE INVERSIONES 

AÍÍO 1972 
Se Ueva a conocimiento de los seño- 
res oferentes que la Licitación Pública 
Ne 18172, por la construcción de dos 
pontones metálicos para apoyo plancha- 
da y cuya apertura estaba prevista para 
el día 14|4172, a las 10 horas, ha sido 
prorrogada su apertura para el dia 24 
de abril de 19*72, a las 10 horas. 

¿ 1714 W 2.641 y. 19S4172 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

m SERVICIO PENITENCIARIO 

^ FEDERAL 

íExpte. D. 785172 <D.N.> 
Llámase a Licitación Pública N* 39, 
cuya apertura tendrá lugar el día 2414172, 
a las 14 horas, en la División Contra- 
taciones-D.N . Paso 550. 29 piso Capital 
Federa!, para resolver la adquisición de 



anteriores 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

COT.nSION NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
Licitaciones Públicas para el día 2-> 
de abril de 1972. 
N? 30. — Expediente N? 20.140. - Equi- 
po purificador de aceite aislante.. 
Hora: 10 (diez). 

N» 31. — Expediente N« 20.178. — Mó- 
dulos de extensión para separar formula- 
rios continuos. 
Hora: 10,30 (diez y treinta). - 
Retiro de pliegos: En la Dlvgón Lio - 
taciones, Avda. del Libertador 8250, 3? pi- 
co. Cap Federal,, de lunes a viernes há- 
biles en el horario de 9,30 a 12 horas, 
sin cargo. ^ ^ ^ 2m v W|4p2 



DIRECCIÓN orENERAL 
DE OBRA SOCIAL 
Hipólito Krigoyen N^ Í50, 
3? piso, of. 301, TE. 34-1537 
Expediente l.G.O.S. N* 319,567|71 
A los señores proveedores y a la indus- 
tria local en general, se comunica que en 
cumplimiento a , establecido en la Ley 
18.875 de 'Compre Nacíona ; se provee- 
rá en esta Obra Socia*, Hipólito Yrigo- 
yen N? 250 3* pi¿o oficina 301. División 
Despacho (Sección Compras y Suminis- 
tros), de una lista dt contratación en 
trámite para adquirir bienes provenien- 
tes del extranjero por estimar que la in- 
dustria local no los provee ni está en 
condiciones de proveerlos. 

Los interesados podrán retirar la refe- 
rida lista en '-a oí' ciña precedentemente 
citada en días laborables d 12,30 a 19 
horas 

Materiales 
On (1> equipo pare radiocirugia con 
intensificador de imagen y circuito ceria- 
! do de televisión, nodelo "Ampübíoc ' de 
fabricación Generay S.p.A. Italia o si- 
milar para todos lt, exámenes en qulró- 

fanos 

e . 6 |4 _ fí* 1.894 - ?. 1714172 

Nota; Se publica nuevamente en razón 
de haberse omitido en las edicio- 
nes de: Boletín Oficia] del 2113 ai 
29'3'72 



OBRA SOCIAL 

Llámase a Licitación Pública N» 001, 
para el arrendam tentó de 5 máquinas de 
contabilidad alfanuméricas. Apertura 31 j 
4172, a las 16 horas. Retirar pliegos de 
13 a 18 horas en Obra Sociai, Paseo Co- 
'ón 974, Anexo Garó. je 2? piso, Capital, 
e. 1414 - N° 2.591 - *. 17|4f?2 

JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

L*iLEJrJ.CION NECOCHEA 

Llámase a Licitación Pública N* 2-P'72, 
para la contratación durante e¡ periodo 
de Mayo a Diciembre de 1972 del serricio 
de acarreo de granos por camiones, en- 
tre unidades y p antas de silos subterrá- 
neos dependientes de esta Delegación. 
La cantidad aproximada a moveí es de 
242.000 tonelades y se deberá disponer de 
un promedio de 40 camiones diarios. 

Fecha de apertura: 26 de Abr), cte 1972. 
— A las 17 horas en Av 59 W 32031 11, 
Neccchea. 

Informes y entrega de pliegos en ja 
misma dirección. 

Valor de- cada pliego $ 100. 

e.10 4 N* 2>34 ?.19Í4¡73 



MERCADO NACIONAL 
RE HACIENDA 

Llámase a ^-citación Puotica para la 
■elección de vocales >ara Agencia ¡M 
Banco y rtadio Licitación N* t-7'72 £x- 
pedlente N^ 19C-AG-72. Apertura: mayo 
ó de 1972, a las 16 huras. Consulta de 
Pliegos de Condiciones ; apertura de *aj 
propuestas en !r División Comprat y Su* 
ministros, Teilíer 2405. Píanta riAja Ca- 
pital Valoi de Mie^o: * 50. PrfupuesU 
Oficial: % 199.852. 

e.llf4 N' 2.481 i *-*414l73 

.vliNISTKRIO DE INDUSIR1A, 
V MINERÍA 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

GOBERNACIÓN DEL TER RITORIO 
NACIONAL DE LA TIERNA 
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD 

COMUNICADO 

Se comunica que ha sido Postergada 
hasta el día 23 de mayo de mate 
16 1 horas, la apertura de la lácitaclón 
Pública N* 4172, que trata sobre Ja eje- 
cución de los trabajos de la obra: "Nuevo 
Matadero de la ciudad de Rio Grande". 

Consultas y retiro de pliegos en el m- 
gar , hOTa MMdg. «««««%„ 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N« 12, el 
día 20 de abrü de 1972, 15 boras para 
contratar la provisión de útiles varios de 
oüeto con destino a distintas dependen, 
cías de este Ministerio. 

La apertura tendrá ^ar ^División 
CompraV y Suministros, Avda, de W^o 
760 h piso, Capital, donde se sumhnstra- 
rán los pliegos de condiciones e informes. 

El Director General. *m*irm 

e. 1414 N* 2.561 V. 17]4|72 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE ADUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Fúbllea N* 19|72 
pai-a la provisión de fichas mecánicas 
(Form, 5080) color manila o natural pjser 
usadas en computadoras electrónicas uni- 
dad Lectora Perforadora 2540— 001. 

Apertura: 20 de abril de 1972 a las 15,30 
horas. 

Retiro Je pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Ser. piso. Azopardo 350, Capital, de 
hme-, a viernes de 13 a 18 horas. _ ijt „ rt 
e. 14Í4 N9 2.662 v. 17|4[72 



MINISTERIO DE HACIENDA 

V FINANZAS 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a citación pública para i Ja 
provisión de 2 (dos) puertas P™ tesoro 
con 2 (dos) puertas rejas y la Provisión 
de 20 (veinte) cajas fuertes &gf" 
contra perforación mecánica, soplete e 
tacendio La apertura de las propuestas 
efectuare? en ia wenola Departomen- 
tol dVAdministración los dla^ 12 y 16 
dte mayo de 1972, a las hs.. ^respec^ 
vamente. Retirar ia docnmentaeión en la 
Subgerencia de Inmuebles 7 Consttuccjo^ 
Ses. Bartolomé -'itre 326, piso £ tocai 
429 Capital federal. Valor de los plle- 
eo^ $ 15 y 30. respectivamente. „, . liJO 
S e m - N° 2.368 - v- 1914^2 

CASA ->E MONEDA 

Espediente N? 340.«4«i72 t % 

Li Am^se a I^^ to ^S^^rra ¡ 
miente contratación: Apertura: 5IS172. a 
fas 14 hs., provisión de mil trescientas 



MINISTERIO DE 
AGRICULTURA T GANADERÍA 

I.N.T.A. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
DE RECURSOS NATURALES 

. CASTELAR 
Licitación Pública N' 31 

Llamase a licitación pública para el día 
15 de mayo de 1972> a las 15 horas, para 
la provisión de muebles para oficina. 

Los pliegos y condiciones deberán re- 
tirarse en la calle Chile 460, Buenos Ai- 
res ■ 

Lugar de apertura Centro de Investi- 
gaciones de Recursos Naturales, Castelar, 
Vili: Udaondo. F.CD.P.S. 

e. 14J4 N9 2.563 v. 2614J72 

JUNTA NACIONAL DE CARNES 

(Expediente 12172) 

Llámase-a Licitación Pública N» m 
para el día 27 de abril de 19J2, a las 17 
horas, con el objeto de concretar la reali- 
zación del desmontaje y posterior monta- 
je de los parasoles metálicos de 66 ven- 
das del frente de este edificio y Proce- 
der a su reacondicionamiento total. 

El acto tendrá lugar en ^ Gerencm de 
Administración y Finanzas, I^ i6 ^ c ,S?' 
trataciones y Suministros, San Martín 
459 ler piso, oficina 129, Capital Fede- 
ral en la ^l^a y hora to^caá^donde 
[SibiSnle entregarán los püejos <te base 
y condicioneF e informes referentes a) 

' nISm0 * e 14)4 N* 2-S64 v. 1W72 

uffi l^"ta<non Pública H» 002, 
para la adquisición de una ambulancia. 
Apertura 24|4|72, a las 16 horas. Retirar 
SSSos de 13 a 18 horas en Obra Social, 
Pasfo^ Colón 971 Anexo Garaje 2* piso 

^^ e . 14 |4 - N^ 2.590 - * 17[4|72 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN COMPRAS 

Y SUMINISTROS 

Anexo a la Nota N? 247(72 
La Dirección General de Administra* 
ción, Sección Compras y Suministros, del 
Ministerio de Industria y ¿í.nería, llama 
a Licitación Púb ica N? 13 ¡2 para el día 
20 de abril de 1792, a las 14 horas, para 
la "Impresión correspondíante a loe ma- 
pas de las Hojas: 16c C. La Bolsa; lie, 
Santa María; 30e, Agua Sscondida; 17c, 
C. Rajado; 21h, C. Champaqui; 27d, San 
Rafael; Dto. Minero C. Asnero", cuyo 
pliego de Bases y Condiciones ctetal-ado, 
se encuentra a disposición de los intere- 
sados en la Sección Compras y Sumi- 
nistros, sita en la Avda. Julio A. Roca 
N* 651, 3er. piso sector 15, Capital, den- 
tro del horario de 13 a 18,30 horas. 

e . 1414 - Ni 2.5G5 - V. 1714172 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE INDUSTRIAS DEL ESTADO 

PETROQUÍMICA E. N. 

Licitación Pública N? 4172 
Llama a licitación pública por el su- 
ministro de bolsas de papel Kraít de 3, 
4 y 5 pliegos de 49,5 x 9 x 63 cm T — 
Pliegos: Departamento de Compras, Avda. 
Julio A. Roca 651, 6? piso, Capital, dfl 
13 a 18 horas, — Apertura: 2814(72, 1* 
horas. — Valor del pliego: $ 50. 



e.l3|4 N? 2.528 v.2614171 



MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCAOON 



COMISIÓN LEY 11.333 , ABT. 6* 

Llámase a Licitación Pública N' 867 — 
Para el dia 19 de mayo de 1972 a la» 
15 horas, para las Obras de modificación 
de las Secciones de Internación de lft 
IV Cátedra de Obstetricia del Hospital 
Escuela "José de San Martín fl . piso 12, 
Secciones 8, 10 y 12, — Presupuesto ofi- 
cial: $ 620.775. — Garantía 1 ojo sobre 
el monto del presupuesto oficial. — Plie- 
go: $ 1Q0. 

Los pliegos podrán consultarse o reti- 
rarse de la Sección Suministros de la 
Comisión Ley 11.333 . Art, 6?, José E. 
Uuriburu 860. piso I** Capital, de 13 a 
18 horas. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1972» — 
El Secretarlo Administrativo. 

C1314 ¥¡9 2.553 v,4!5|73 

UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

Expediente N? 417¿24|W 
Anexo N* 11.423171 
Llámase a Licitaciór Pública para la 
provisión, montaje e instalación de loa 
muebles destinados a constituir la 2ds* 
etapa del equipamiento del 2* Pabellón 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Na- 
turales en la Ciudad universitaria. Pre- 
supuesto oficial $ 32.520. 
i Garantía de la ofertr l o|o. Presupues- 
to oficial según --ey de Obras Pública* 
1 13.064, Precio de, pliego $ 15, consulta f 
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renta en Dirección de Movimiento de 
Fondos, calle Vlamonte 430, Capital. Días 
hábiles de 8 a 11 horas. 

Apertura de las ofertas en la Dirección 
de Compras y Licitaciones de la Univer- 
sidad el día 21 de abril, a las 17 horas. 
— El Director 

e. 14Í4 - N* 2.566 - v, 1814|72 



UNIVERSIDAD DB BUENOS AIRES 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 
*OSE DE SAN MARTIN 
Licitación Pública N^ 4 
Expediente N? 569.275175 

Llámase a licitación pública hasta ei 
día 28 de abril de 197Í para adjudicar 
la provisión de- Antibióticos, sspeciaiida- 
des farmacéuticas y drogas con destino a 
este Establecimiento y sus dependencias. 
de acuerdo con las especiftcaciones con- 
tenidas en los pliegos de condiciones par* 
aculares. 

La apertura se realizará en ei Depar- 
tamento Administrativo ubicado en el 
Hospital de Clínicas "José de San Martin" 
(Córdoba 2351 planta baja», pudlendo ios 
Interesados requerir pliegos de condicio- 
nes 1 e informes en ta División Compras, 
Licitaciones y Suministros dei mismo, de 
lunes a viernes, de 8 a 12 noraa 

» Directora de Administración. 

«.UI4 N? 2,485 V.WI4I7V 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA 

SECRETARIA DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 

Dirección Genera, de Bienestar 

Estudiantil 

Comedor Estudiantil 

Licitación Pública N* 2|72 

(Exp. 107 908 - Rect.) 

Llamase a licitación pública para el 
ala 25 de abril, & ias 9 horas, a objeto 
le contratar el transporte de estudian- 
tes hasta el Comedor Estudiantil en la 
Ciudad Universitaria. Lo? pliegos de con- 
diciones podrán solicitarse en la Admi- 
nistración de citado Cernedor. Concep- 
ción Arenal 93, Estafeta 32, Ciudad Uni- 
versitaria, Córdoba de 8 a 14 horas. 

e. 14|4 — N<? 2.588 -* i*, 17(472 

MINISTERIO DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 

DE VAINAS y CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS ECA 

Carlos Fiorito ÍÍ50, Avellaneda. 

T. E. 208.1969 
Llámase a Licitación Pública N? 9*72 
cuya apertura se, fija para el día 12 de 
mayo de 1972, a jas 11 hs., en ei mgar 
indicado en eí epígrafe, por ia provi- 
sión de: 80.000 fcgs - Compuesto de 
PVC para ais! ación ;- vaina tie conduc- 
tores eléctricos, segur norma Iraní 2220 
especial para intemperie, coior natural. 
Las firmas interesadas en retirar el 
pliego de condic.oues podran hacerlo en 
esta Fabrica Militar o en la División 
Compras de la pirecc-ón General de Fa- 
bricaciones Militares, sita en Avenida 
Cabildo N* 65, 1er. piso Buenos Alies, 
previo pago en iaa respectivas Tesore- 
rías del imperte de Jt Ley 18.188 - 5.00' 
(Cmco Pesos Ley 18.188), valor de' la 
respectiva documentación. 

Forma de pago: 90 días fecha entrega 
¿el materia]. 

Plazo de entrega: Preferentemente 
40.000 fcgs, junio de 1972. 
40.000 kgs. julio de 1972. 

e-12í4 Ni 2.521 v. 21-4:72 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR DE MATERIAL 

DE COMUNICACIONES 

E EQUIPOS 

Grai, Mannuel N. Savio y Junta 

San Martin, Peía, de Bs. As. 

T. E* 755-4805 

Llámase a Licitación Pública de Com- 
pra N9 172 para el día 26 de Abri. de 
1972 a ias 10 30 ns, por e: laminado y 
cortado de 573.500 Kg, de planchuela para 
cuchillas motonlveladoras según piano. 

Por pliego de condiciones y demás da- 
tos, dirigirse a ia Fábrica Mi, itai de Ma- 
terial de Comunicaciones y Equipos, sita 
en las calles Grai. Manuel N. Savio y 
Jumn San Martin. Pela, de Buenos Al- 
ies de 7 a 13 ñoras - Compras. 

Valor del Legajo: $ 5. 

* 7Z— e.lüí4 N* 14.261 v.i9¡4|72 



I Lugar de apertura: Establecimiento Al- 
tos Hornos Zapla. 

Por pliegos de condiciones dirigirse a 
este esta establecimiento o a la Direc- 
ción General de Fabricaciones Militares, 
Av, Cabildo 65, Buenos Aires. 

e. 7)4 N« 2.400 V. 18(4172 

MINISTERIO DE BIENESTAJR 
SOCIAL 



INSTITUTO NACIONAL 
DE OBRAS SOCIALES 
Expediente N? 323¡12 
Llámase a Licitación Pública N* 4{72, 
para el día 20 de abrí: de 1972, a las 16 
horas, para subvenir las necesidades que 
se detallan en este aviso, con destino ai 
Instituto Nacional de Obras Sociales. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Dlvisiór. Compras, Cerrito 
836, i? piso, Capital Federal. debi*mdo di- 
rigirse para pliegos e informes a la cita- 
da División, 

Las necesidades se refiere» a: Provi- 
sión de Obras Bibliográficas. 

Buenos Aires, il de abril de 1972, — 
Gerente de Administración. 

e- 14(4 - N c 2.567 - v, I7j4¡72 

INSTITUTO NACIONAL 
DE OBRAS SOCIALES 
Expediente N* S23|?2 
Llámase a Licitación Pública N* 4(72, 
para el día 20 de abril de 1972, a las 16 
horas, para subvenir .as necesidades que 
se detallan en este aviso, jor. destino ai 
Insttuto Nacional de Obras Sociales. 

La apertura de ^as propuestas tendrá 
lugar en la División Compras, Cerrito 
836, l* piso, Capital Feueral debiendo di- 
rigirse para pliegos e Informes. a la cita- 
da División. 

Las necesidades se refieren a: Alfom- 
bramientos de oficina. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1972. — 
Gerente de Administración. 

e. 14j4 — N ( - 2,568 — V. 17|4í72 



INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD MENTAL 
Expediente Ni L734Í72 y ag, 

Llámase t* Licitación Füoiica Cl N» 
Hj72, para Oí día 5 de mayo de 1972. a 
las 13 horas, con el Dbjeto de contratar 
la adquisidor de alimentos en general, 
tabaco, p¿pe: para cigarriliot semillas, 
con destino a diversos establecimientos 
dependientes cV este instituto Nacional 
de Salud Mental, ubicados en 't* pro- 
vincias de: Córdoba, Salta Stnciago ae) 
Estero, T-icumán y Entre Ríos para 
atender las necesidades dei ?emertre ju- 
lio-diciembre de 1972. La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en la División 
Compras y Suministro? calle Barracas 
489, Capitai» debiendo dirigirse para pue- 
das e informes a esta dependencia, de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas - Bue- 
nos Aires, 14 de abril de 19* 1 » - Jele 
del Departamento Administración 

e.l4|4 N* 2.570 *.2&|4|72 

Subsecretaría de Vivienda 



INSTITUTO DE SERVICIOS 

SOCIALES BANCARIOS 

ExpedionW N" 2.264[72 
Llámase a Licitación Pública N? 16. el 
día 2 de rrayc de 1972. a las .atorce ho- 
ras, para ¿a provisión ce dos Respirado- 
res automaticen universal tipo Engstrom. 
Modelo EH 300-1, de origen extranjero 
de existencia er el país o|a importar por 
este Instituto 

Pliego .ic condiciones e informes en 
este ínstente. Avda, Pte. R, b. Peña 
501, 3er. ..riso oficina 325. Capital. — 
Buenos Aires, ebril 14 de 1972, 

e,14|4 N9 2.o92 <M7|4J72 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTO ALTOS 

HORNOS ZAPLA 

General Manuel N. Savio (Jujuyj 

Llámase a Licitación Pública N* I9¡72 

para el día 30 de mayo de 1972, a horas ] Director 
i* ñor tres subestaciones de alta tensión. 



Subsecretaría de Salud Pública 

II OSPITaL - SANATORIO 
"VICENTE LÓPEZ t PLANES" 

Llamase a incitación Pública N 19(72, 
para el dia 20 de abril de 1972, a las 10 
horas, para subvenir las necesídaaes que 
a contiuuaCiOi se detallan con destmo 
ai Hospital -Sanatorio "Vicente icópez y 
Planes" Gem-r&l Rodrigues!. FCNXLF.S. 
(Pcia de Bs- As.) y durantf e. Ejerci- 
cio 1972. 

La apertura de las propuestas tenara 
lugar en el Ixospital Sanatorio "Vicen- 
te López y P'tmes", Genera: Rodríguez, 
F. C. N. D. F. S. (Prov. de Bs. As.), 
debiendo dirigirse para pliegos ° tnlor- 
mes al Establecimiento o al Departamen- 
to de Suministros y Mantenimiento 
(Con trata c¿one&>. Defensa 192, pise 4?, 
Capital Federa . 

Las necesidaces se refieren a Drogas 
de laboraunic de análisis clínicos j ana- 
tomía patológica. 

General Rodríguez, 14 de abril de 1972. 
— El Director del Hospital. 

o. 14(4 N* 2.569 * 17(4172 



UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICO 

INTEGRAL 

RIVADAVJA- PERALTA RAMOS 

L Jámase a Licitación Pública N* 7172 
- Unidad de Atención Médica integral 
"Rlvadavia-Peralta Ramos", para ei aia 
15 de mayo de 1972 a las 11 horas para 
subvenir las necesidades que a continua- 
ción se detallan con destino a este es- 
tablecimiento. 

La apertura de ias propuestas tendrá 
lugar en la unidad de Atención Médica 
integral "Rivadavi a-Peralta Ramos", si- 
to en Sánctie2 de Bustamante 2531 Ca- 
pital Federal fOficlna de Compras) de- 
biendo dirigirse para pliegos e informes 
al citado establecimiento o al Departa- 
mento de Suministros y Mantenimiento 
iContratac'ones>, Deíensa 192, 4? piso, 
Oficina 4131 Capital Federal. 

Las necesidades se refieren a: Adqui- 
sición de alimentos t víveres frescos y 
secos» artículos de aunacén, leche y de- 
rivados, alimentos para niños, fiambres, 
carnes y derivados, etc.. a provear a 
partir dei Ií7j72 Hasta el 31(12172. 

Buenos Aires, abril 4 de 1872. - El 



BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

Llamase a licitación pública N? 5106 
para ei día 2 de mayo de 1972 a' las 16 
horas, para la ajyuls:ción de máquinas 
de contabilidad de contr >j dr caja. 

Lugar de apertura: Sala de Licitacio- 
nes, Hipólito Yrlgoyen 370. Entrepiso, 
"C" Capital Pedral. Retiro de pliegos 
de condiciones: División Compras y Ta- 
lleres, Sección Licitaciones en la misma 
dirección, de unes a viernes de 12 a 17 
horas. 

e. 6¡4 - Ni 2.39i - ?. 17|4¡72 

MINISTERIO DE 

OBRAS Y SER ViaOS PH BUCOS 

Subsecretaría de i- aporte 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Licitación Pública N* 1018172 

Por la provisión de maderas: petirlby, 
pino paraná, cedro, inc'enso, viraró y 
guatambü. 

I*)S pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo 
Colón 185, 1er. piso, oficina 107, Capital, 
dentro del horario de 10 a 16,30 horas. 

Las ofertas se presentarán en la di- 
rección arriba indicada y la apertura de 
sobres se efectuará en la oflc'na 108 el 
día 27 de abril de 1972 a las 15 horas. 
e.l2|4 Ni 2.&12 v.25|4[72 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

Licitación Pública N* 1022(73 

Marmita de papel aluminio, grabada 
con la insignia de Aerolíneas Argentinas, 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo 
Colón 185, 1er. p.so, oficina 107, Capital, 
dentro del horario de 10 a 16.30 horas. 

Las ofertas se presentarán en la di- 
rección arriba indicada y la apertura de 
sobres se efectuará en la oflc'na 108, el 
dia 27 de abril de 1972 a las 11 horas, 

e,12|4 N<> 2.517 v.2514172 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Licitación Pública N? 1.009I7S 

Poliestireno en planchas y copolímero 
acrilonitrilo. 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo 
Colón 185. 1er. piso, oficina 107, CapítaL 
dentro del horario de 10 a 16.30 horas. 

Las ofertas se presentarán en la di- 
rección arriba indicada y la apertura de 
sobres se efectuará en la oficina 108. 
el día 21 de abril de 1972. a las 12 30 
horas. 

e 6|4 W 2.388 v 19f4|72 



La apertura de las propuestas se efec- 
tuará el dia I0imayotl972. a las 13 horas 
en. m Oficina Apertura de F'opuesta&Lo* 
cal número 35. planta baja, Avda. UalpO. 
N* 4, Capital. 

Precio del Ejempíar: % 10. — La Geren- 
cia 

e> 1014 Nv 2.452 v, 2114(7» 

FERROCARRILES ARGENTINOS^ 1 

REGIÓN CENTRAL 
Departamento Abastecimiento 
Licitación Pública N* 1.38H72 

Apertura: 10)4172. Se informa que la 
misma ha sido prorrogada para ei dia 
4I5J72, 12 hs. 

e. 7K N* 2.425 t. 20¡4r73 

FERROCARRILES ARGENTINOS 
REGIÓN NOROESTE 
Espediente O. C. 09172 AX- C 

Llamase a Licitación Privada para Ea 
ven 4 - n, de maquinarias, básculas y mesas 
giratorias en desuso, depositadas en Al- 
macenes Cru2 del Eje y Playa Báscuias 
6an J u Fe Cambios 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará el dia 8 de mayo- 1972 a Jas 13 horas» 
en la Oficina Apertura de Propuestas, ¿o- 
cal N* 36, planta baja, Avda. Maipú nu- 
mero 4 Capitai. 

Precio del Ejemplar: $ 10. — La Geren* 
cío. 

e. 10Í4 N* 2.451 v. 21I4I7ÜV 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

REGIÓN CENTRAL 
Departamento Abastecimiento 
Licitados Pública N» 1.407172 

Estación Retiro "C (ex línea Mitre) 
construcción de fosas en via B.3? para 
inspección de coches. Apertura: 24(4|7^ 
12 hs. N? 1.408|72. Servicio de limpieza 
y recolección de basura en playas sector 
urbano Bs. As. fex Mitre). Superinten- 
dencia de Tráfico Bs. As. Apertura: 
28|4f72. 12 hs. 

Consulta y retiro de 4 a Documentación 
en oficina de venta de pliegos, sita en ■ 
el 3er, piso f. 47, Departamento Abas- 
tecimiento Bs. As., o en Departamento 
Abastecimiento Rosario. Av, Alberdi y 
Las Horas, portón 1. Of, muestras, den- 
' o del siguiente horario: en Bs. As., 
i t 12,30 a 17.30 hs. y en Rosario, de 8 
r. 12 hs. Valor de los pliegos; Públ. 1.407: 
40. — . 1.408: $a, 30. — . 

e 714 N" 2.426 V. 20|4|7» 

Ij^KOCARRILES ARGENTINOS ^. 
REGIÓN SUDOESTE ^ 

Línea Sarmiento 
Llámase a Llictacíón Pública núme- 
ro E, 72|7. para el 21 le abril de 1972, 
a las 14 horas. 

Título: Departamentc Eléctrico . De- 
partamento Abastecimiento: Prestación 
de servicios de peones. 

Precio pliegos- Trescientos peáos (pe- 
sos 300.—). 

Informes y pliegos: Departamento Eléc- 
trico, calle Prelado don Buenaventura 
Rlsso Patrón 150 (altura Av Rlvada. 
vía 10700), Captlal Federal. Horario: de 
8 a 13 horas, días hábiles 

e 4:4 N* 2,348 ». 1714172 

Subsecretaría de Obras l^biicas 



AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

Licitación Pública S" 1.008173 

Servilletas de papel tissue Dianco, ab- 
sorbentes, dos hojas soldadas y gofra- 
das a registro, dobladas en cuatro, for- 
mato cerrado 18,5 je 2L5 cms. impresas 
en cajas. 

Los pliegos do condiciones podrán con* 
suitarse y retirarse sin cargo, en Paseo 
Colón 185. ler. piso, oficina 107, Capi- 
tal dentro del horario de 10 a 16,30 
horas. 

Las ofertas se presentarán en la di- 
rección arriba indicada y la apertura 
de sobres se efectuará en la .oficina 108. 
el día 21 de abril de 1972, a las 12 
horas. 

e. 6f4 NQ 2.390 v. 1914 [72 
v . 

FERROCARRILES ARGENTINOS 
REGIÓN NOROESTE 
expediente O. C, 99172 Áx. 5 

Llámase a Licitación Privada para <a 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DE CONSTRUCCIÓN 

DE ELEVADORES DE GRANOS 

Llámase a Licitación Pública N* 371)72, 
hasta el dia 12 de junio de 1972, a Iíus 
16,30 horas para la provisión v mon- 
ta jo de la maquinaria, equipos e ins- 
talaciones mecánicas y eléctricas en el 
Nuevo* Elevador Terminal de Puerto Ro- 
sario —Zona 9ud— (Provincia de Santa ^1 
Fe), do 80.000 toneladas de capacidad 
de almacenamiento. Presupuesto Oficial: 
$ 27.009.733. — . Adquisición de pliegos 

5 presentación de ofertas: Avenida 9 de 
ulio N° 1925. piso 4?. Buenos Aires. 
Consultas: en el lugar indicado, en el 
Juzgado Federal de Rosario y en el Dis- 
trito Zona Norte Edificio Aduana, 2» 
piso. Rosario (Provincia de Santa Fe». 
Precio del pliego: $ 500.-. Importe de 
la garantía: Ido del Presupuesto Ofi- 
cial <$ 270.097.33) 

e 1014 Nv 2.453 v. 284173 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIPAD 

Licitación Piíblica N? 441 ¡72 para n» 
ejecución ie ios trabajos de "uminacion 
de la Avda Caichaqui, Ruta nacional 
N? 2, desde ei Lte. partido de avellane- 
da hasta ei Ornee de Florencio v arela, 
en jurlsdicciór de la provincia de Buenos 
Aires. 

$ 2.156 000 

Depósito de garantía. S 21 ,&t»i? 

Precio püego $ 50. ^t 

Plazo de obra: 120 dias corridos Tra- 
mite Interno: *i. 117(1971. 

Presentación propuestas: 8 de mayo de 



venta de chatarra no ferrosa, depositada í 1972 a -iBB 15 horaf an la Sala de Licl- 
en los Almacenes Taf i Viejo. Córdoba j taclones, Avda. Maipú 3 oíanu oafa 
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DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VLAI4PAD 

, Licitación Pública N* 439|72 

*- Para la ejecución Ge las obras en la 
Ruta" BfN fl . Tramo: Empalme Ruta 14 - 
Acceso Puente internacional Col6n - Pay- 
- eandú (obras básicas, pavimento bitumi- 
noso tipo concreto asfáltico, longitud .de 
Obra: 12375,65 m). - $ 8.421.800. - De v 
— pósito de garantía: $ 84318. — Precio 
^ pliego: $ 150. — Y construcción de 2 
puentes (6| V FCG.U. y 81 A* La Le- 
che, de. luces 39,30 m. y 64 lespectiva- 
mente). — $ 1,368.957,30. - Depósito de 

rxantía: $ 13.089,57. — Precio pliego: 
50. — Plazo de obra: 10 meses, — Pro- 
puestas en conjunto Indivisible. 

Presentación de propuestas: 28 de abril 
de 1972, a las 16 horas, en la Sala de 
Licitaciones. Avda. Maipú 3, Planta Ba- 
ja, t Capital Federal. 

■ e.714. -NO 2.410 T.27(4172 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

> ¡ t Expte.; 2306-7'.-1972 . . 

Licitación Pública N* 435]72 para ía 

'ejecución de las obras en iá Ayda. de 

•'' Circunvalación de Rosario — Acceso Sud 

" a - Puerto — 2? ' tramo — Sección: Km. 

■ 25,300 - Km. 29,400 (obras basteas, pavi- 
mento de HW y ocho puentes que serán 
emplazados en correspondencia con cada 

*«. uno de los ocho cruces previstos a distln- 
^ tos niveles. en cinco de los cuales ios pro- 
yectos estructurales deberán ser presenta- 
dos p - los proponentes), en jurisdicción 
de la provincia de Santa Fe, $ 25.431.300*00 
Depósito de garantía: $ 2H.313. - ^ 
Preció pliego; $ 250,00. — Plazo de obra: 

■ 20 meses. Presentación propuestas: 28 de 
Junio de 1972. a las 15 horas, en la Sala 

* de Licitaciones. Avda Maipú. 3. planta 
baja. Capital Federal. 

e.28[3 N* 2.140 V.19|4|72 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte.: 1194-31-1972 
Licitación Pública N? 431172 para la pro- 
misión de las obras en la Ruta 143. Tramo: 

/" Victorica — Santa Isabel - Sección: Km. 
336,7 Km.- 361 P 7 (provisión de tosca y 
agua regada para el entoscado de la cal- 
íada), en jurisdicción de la; Provincia 
de La Pampa. — $ 893.928,00 - Depó- 
sito de garantía: $ 8.939,28. — Precio, plie- 
go: $ 30,00. — Plazo de obra: 5 meses. 

Presentación propuestas: 25 de abril : de 
1972, a las 15 horas, en la Sala de Lica- 

' taciones, Avda. Maipü 3: planta baja. Ca- 
pital Federal. ™ JH ; fc 

. e.28|3 N* 2.144 ¥.1914*72 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte,: LOtó-aMTO 
Licitación Pública N* 440(72,. para la 
ejecución de las obras en la Ruta 20 - 
Tramo: Empalme Ruta 80 - Tanta - 
Sección I: Progresiva 4,372-0,000 - Sec- 
" ción II: Progresiva 0ÍO00 - 4,700 - Ac- 
ceso a ufanía (ensanche y «pavimen- 
taci ón construcción de obras básicas y 
pavimento), en urisdlcclón de la Provin- 
cia de O&rdoba. $2.374.409.—. Depo- 
sito de garantía: $ 23.744,09 Precie 
pliego:- $ 50.—. Plazo de obra: 8 meses 
.presentación propuestas: 5 de mayo 
de 1972, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3. plan, 
ta baja. Capital Federal 

..,-.. e. 1014 N* 2,454 V. 28;4|72 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 



Se lleva a conocimiento de los lntere- 



Isados,. que esta Empresa ha dispuesto pos- 
luicxbí^iuu r UUW vft « y r*«s**> *«— *» lergár la apertura; de la Licitación Pú 



ejecución de las obras en la Ruta nú 
mero 201, tramo: Avda. Gral. Paz- Avda. 
Mitre. . Sección: Km. I7 t 000-Kin. 18,500 
(reconstrucción del " pavimento j cons- 
trucción de: desagües)^ en jurisdicción de 
la 'provincia ds Buenos Aires. 
' $ 2.236:800. 

Depositó de garantía: $ 22.368. 

Precio pliego: $ 50. 

Precio de'á obra: 6 meses. 

Expte,: 2.6i r |l?|1972. 

Presentación propuestas: fl de mayo 
de 1972, a ias 15 horas, en la Sala de Li- 
citaciones. Avda. Maipü 3, plantp baja, 
Capital Federal. 

e,14j4 NO 2.572 V.5J5J72 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte.: 733-L-1973 
Licitación Pública N* 437[72 

Para la ejecución de los trabajos de 
la iluminación del acceso al Túnel Sub- 
fluvial (Parana^Entre Ríos), en base a 
lamparas a' vapor de sodio de alta pre- 
sión, de 400 y 1.000 watts. — Pesos: 
1.250.000, ;±- Depósito de garantía: 
$ 12.500. — Precio pliego: $ 50. l — Plazo 
de obrar 180 dias; corridos, 

Presentación propuestas: 2 de mayo 
de 1972. a las 15 horas, eir ía Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipü 3, Planta 'Ba- 
ja. Capital Federal. 

e.5|4. — N* 2.357 V;25l4|7¡2 

-DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación pública N» 436172. para la 
ejecución de los trabajos de Refección 
Edificio Avdt. Libertador General San 
Martín N' 10, Vicente Lónea. en jurisdic- 
ción de la provincia de Buenos Aires. - 
s 36.000,00. — Depósito de garantía: pe* 
sos- 360.00. - Precio pliego: $ 8,00. - 
Plazo de obra: 100 días calendarios. — 
Trámite Interno: 6830—1971. 

Presentación propuestas: 20 de abril de 
1972. a ¿as 15 horas, en la Sala de Licita 
dones, Avda. Maipú 3. planta baja, Ca- 
pital Federal. 

e. 2913 N« 2.216 v 2014172 



plica N* 
12 horas. 



72, 19 de mayo da 1972,. a las 
e, 14(4 NO 2,593 V. 2014)72 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Expte.: 2362-90-1972 

Licitación Pública No 432172, para ¿a 
ejecución de las obras en las Rutas 20 y 40 
Reconstrucción de losas de puentes stRit 
San Juan en Albardón en Caucete (re- 
construcción de losas y. desvíos de puen- 
tes), en jurisdicción de la Provincia de 
San Juan, $ 959.700,00. — Deposito de ga- 
rantía: $ .9.597,00. — Precio pliego ' pesos 
30.00. — Plazo de obra: 6 meses. Presen- 
tacióc propuestas: 26 de abril de 1972 a 
las 15 horas en la Sala de Licitaciones 
Avda.. Maipú 3, planta baja .. Capital Fe 
. deral 

e.2813 NO 2,143 V.1914I7S 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD - 
Expte.: 1488-40-1972 

Licitación Pública N' 434172 para la eje- 
¡úción de las obras en la Ruta Nacional 
A 7 — Tramo: La Paz — Alto Verde - Sec- 
ción: La Paz — La Dormida (construc- 
ción de obras básicas v pavimento bitu- 
minoso), en jurisdicción de la nrovinefe 
de Mendoza, — $ H.856.80OJ00 - Depo- 
sito de garantía: $ 148.668.00 - Precie 
pliego: $ 200,00 Plazo de obra 20 meses 
«-. - Presentación propuestas: 28 de abr) 
de 1972. a las 15 horas, en ta Sala de Li- 
citaciones, Avda. Maipú 3: planta baio 
" Capital Federal. . '., 'V - 

. , e*2SJ3 NO 2.141 t.1íi4H1 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N'- 430|72, para la 
ejecución de las obras en el camino de 
acceso desde la Ruta Nacional No 3, has- 
ta' la ciudad de Las Flores, constituido 
por la Avenida Manuel Venancio Paz (pa- 
vimentación cantero central y reconstruc- 
ción :de losas de hormigón simple), en ju- 
risdicción de ía Provincia de Buenos Al- 
res; $ 450.000.00. .— Depósito de garantía 
S 4.500.00 Precio pliego: $ 20.00. - Plazo 
de obra: 8 meses. 

Presentación de propuestas: 21 de abrii 
de 1972, a las 15 horas, en la Sala de Li- 
citaciones. Avda. Maipú 3. planta baja 
Capital Federal 

e.28!3 N* 2145 v,19|4!72 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Sxptc.; 2J¡70-7*-1972 
Licitación Pública NO 438(72 
.Para la ejecución de ios trabajos de 
cubierta del techo del edilicic oficinas 
dé: 7* Distrito, de la Ciudad de Santa 
m — $ 145.000, — Depósito de garan- 
da. % 1,450 — Precio pliego: $ 10. — 
Plaao de obras: 100 días calendarlo. 

Presentación propuestas: i 4 de mayo 
de 1972, a ias 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipú 3.- Planta Ba, 
ja. Capital FederaL 

- e";sj4.'.- NO 2.356. v.25t4|72 

DIRECCIÓN NACIONAL, 
DE VIALIDAD . 

Licitación Pública NO 433172 para la eiJe- 
cucióri de lat obras de la Ruta 'Nacional 
NO 33 -l Tramo: Casilda - Rosario (re- 
pavimentación de la calzada) — pesos 
5 632.422,45, - Depósito de garantía: 
t -56.324,22. - Precio pliego: $ 100.00 - 
Plazo de obra: 10 meses (Expte.: 1888-70- 
1972). .,:,...■.. 

Ruta Nacional N* 33 — Tramos Casilda 
- Rosario. Fuente sobre Cañada Cande- 
laria (construcción de un puente de hor- 
migón armado') en jurisdicción de la .pro- 
vincia de Santa Fe - $ 177.025.00. - 
Depósito de 'garantía- * 1.770;24. - Pre- 
cio pliego: $ 10,00. - Plazo de- obra* 1 
meses (Expte.: 2004-TM972i 

Propuestas en conjunto o separadas.- -*— 
presentación de propuestas: 27 de abril de 
1972 e las 15 horas, en la Sala de Licita- 
clones, Avda Maipú 3. planta baja- Ca- 
pital Federal 

_ e.28!3 NO 2.142 v,WI4i72 

Subsecretaría de Energía 

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

EMPRES/ DEL ESTADO 

Postergación Lie, Pública N* 63(72. - 
Adq, repuestos para~ motores Ansaldo Fiat 
(pistón motriz, aros de .compresión, jun- 
tas de cobre pernos de, cruceta^ resorte^, 
btiíónes dé, biela, camrsás pata' válvulas 
t\cX , : . , ,1 ví .-■'( í f.c 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

EMPRESA DEL ESTADO 

Postergación: Lie. Pública NO 54|72 — 
Prov, y montaje de un íiltro rotativo de 
agua de mar de 15.000 m3|h y obras ci- 
viles complementarias para la Central fl 
de Julio, Mar del Plata. 

Se lleva a conocimiento de los inte- 
resados; que esta Empresa ha dispuesto 
postergar la apertura de la- licitación pu- 
blica NO 54[72 t para el día 3 de mayo de 
1972, a las 15 horas. 
iS "' * . . e .12|4 NO 2.513 V.18[4172 



YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS 

, FISCALES- 
>, Dirección de Producción 
0[P. N* 4^13 

Licitación Pública No 225¡72. — Repues 
tos para motores soviéticos. 
' Apertura: '516J72 

Valor: $ 20/ , • . 

Licitación Pública NO 226J72 
lavadores y accesorios. 

Apertura: 3015172. 

Valor: $ 2a 

Licitación Pública N$ 229i72, 
n?ta y baritina especial. 
■Apertura: 8:5172. 
' Valor: $ 20. 

Licitación Pública No 230¡72. 
ficante para perforación. 

Abertura: 8J5172. 

\Talox: $ 20. . 

Licitación Pública No 23x472. — Celdas 
de alta tensión. 

Apertura. 19|5}72/ 

Valer: $ 20. 

Licitación Pública N° 235i72. - Gome- 
r¡e para perforación. 

Apertura: 915¡72. 

Vaior: $ 20. 

Licitación Pública NO 236,72. - Calde- 
raf humotubular. 
- Apertura: 30'5i72. 

Valor: $-20. 
' Licitación Pública- NO 237'72. -. Produc- 
tos químicos nafa inyección, 
- Apertura:' 8IÓ172. 

Valor: $ 20. 

Licitación Pública NO 239.72. — Ugno* 
sultanato modificada 

Apertura: 11J5J72. 

Valor: $ 20 

Pliegos: Sala de Apertura Sarmiento 
^70. Capital. 

e .14;4 No ¿.575 v.27|4;72 



Caños 



— Bento- 



— F'uodi- 



YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS . 

.FISCALES 
DIRECCIÓN DE 
. INDUSTRIALIZACIÓN, 
OIP.NO 4.514 

. Licitación Pública NO 227*72. — Aditivos 
para aceites de extrema presión. 

Apertura; 24Í5Í72. " r 
*" Valor: $ '20. " ■ . 

Licitación Pública No -228Í72; — Tubo 
compresor centrífugo. 

Apertura: 2415)72 

Valor: $.20. 

Licitación Pública NO 241[72. - Nafte.* 
nato de plomo. 
,./ Apertura:' 10Í5J72, 
. , Valor: $.20.. 

Pliegos: Sala ,de Apertura. Sarmiento 
770. Capital. 

e.1414 NO 2.573 v.27I4i72 



NACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS PÍSCALES 

ingeníería pe osras 

Licitación PúbUca N» 302472 

' Construcción, edificio para Divisional 
Rosario. — Apertura; 2915172, simultanea 
con Divisional Rosarlo. 

Pliegos: Avda. R, S. Pefia 777 7' piso. 
Of. 716 Capital. 

e.7>4. - NO 2.414 V, 2014172 



1AC1M1ENTOS 
• PETROLÍFEROS FISCALES 

DIRECCIÓN DE 
INDUSTRIALIZACIÓN 
Licitación Públioa N* 196172 

Aditivos antiootidantes. — Apertura: 
17[5!72 - Valor- $ 20. 

Licitación Pública N? 201(72 
Ester butílico de acido 2-4- D — Aper. 
tura: 9í5'72. — Valor: $ 20. 

Pliegos: Sala de Apertura. Sarmiento 
770 y Capital. 

Licitación Pública No 200172 
Horno para Tupping "0". - Apertu- 
ra: 716*72 . - tfalor; $ 500. 

Licitación Pública N' 223172 
Obra OT DLPH443, ^ Planto de Pro 
cesamiento de ácido sulfúrico residual, - 
Apertura. 616173 , - Valor: $ 100 ... . 

Pliegos- Avq*a.R. S. Pena 777 7^ piso 
Of. ' 718 . Canita;. : ,1 ' 

"■-?: ' %.m" i --»o ,2.413 v:: 20)4172 



0.-^, 



YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES 

DIRECCIÓN TRANSP. 

MARÍTIMO Y FLUVIAL; " . -. 

Licitación Pública N* 209J72 , t 
Cables de acero. — Apertura: 12|B|T1 
r Valor; $ 20. "- - . 

Pliegos: Sala de Apertura. Sarmiento 

170. Capital. ■ •" _,_ 

e.7Í4. — NO 2.415 V.SOWTÍ 

YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES* 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Licitación Pública N* 189173 

Repuestos para motor Clarfe. — Aper* 
tura: 1715172. — Valor; $ 20. . 
Licitación Pública N* 198172 
Explosivos. - Apertura: 8'5f72. - Va- 

Licitación Pública N? 203)72 
Tensoáctlvo para fluido de perfora* 
ción. - Apertura: 3)5172. - Valor; * 20* 
Licitación Pública N* 204172 

Cable bipolar para bajar 'carga. — 
Apertura: 3|5¡72: ■— Valor S 20. 

Licitación Pública No 205Í72- ... . 
Casillas metálicas rodantes. ■.■■^ Aper- 
tura: 18Í5172. i-. .Valor $.20. ...,-,.;. 
Licitación Pública W ?11172. ... 
Lignosulfonato; modificado. -?- Apertu- 
ra: "2{5Í72." — Valor: $ 20. _* 

Licitación Pública N* 212(72 . . 
Repuesto para bombas G Den Ver. -^ 
Apertura: 12I5 V 72, — Valor $ 20. 
Licitación PúbUca N* «13í"Sf 
Teñsoactivo para fluido de perfora- 
ción. - Apertura: 15 5 72. - Valor $ 20. 
Licitación Pública N? «1*172 
Lignosulfonato modificado' - Aperttw . 
ra: 2I5J72 - Valor- S 20 

Licitación Pública N* 217^2 
Herramientas para desvio de pozos, -^ 
Apertura: -11 75172 - Valor" S 20. 
Licitación Pública N°*?18'72"' . 
Repuesto para bombas de Inyección. -* 
Apertura: 1115172. -Vai>r- £ 20. 
Licitación Pública N0--219W2 
Estabilizador v accesorios. — Apertu- 
ra: 1615172. — Valor- $ 20 * 

Licitación Pública N» ^0!72 . 
bombas de profundid«d API. - Aper- 
tura:- 915172. - Valor: $ 20 . 
'^Pliegos' Sala de Apertura Sarmiento 
770.. Capital. 

e.7í4- - N« 2.412 v/20!4|73 

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
' FISCALES 

Postérgase para el día 19 de rnayo de 
1972 la apertura de las seguientes Lici- 
taciones Públicas: a las 16 horas: N' 
12J72 por machacadora o quebranta dora 
de carbón; y a las lG t 30 horas: no iij72 
pea* ventilador radial para nvnas: In- 
formes y pliegos en Avda» Roque S. Peña 
USO. Capital Federal, de H a 1/7 horaa 
-..-C.13I4 N c 2.554 .v.24|4l72 

NACIMIENTOS CARBONÍÍEROS . 
FISCALES 

Postérgase para .el dia 12. de mayo de 
1972: a ias 16,15 horas, ia apertura -'dé la 
licitación Pública N* 10¡72 ■ póV . ja "adqui- 
sición de un equipo minero 'continua 
Informes y pliegos en Avda. Roíiue^S.* 
Peña 1190, Capital Federal., dfe; 14 *a : 17 
poras, " * ', 

. /; e. 7J4 Nff 2.411^ v. Í8Í4|72 

GAS DEL ESTADO 

N» B.346: AdQ, válvulas de control tf 
diafragma y resorte. Apevt 815 1 72, 10 hs. 
Valoi- S 25, * * ; ■■■'■;: 

NO 8.437: Tendido de linea para trahs. 
fe'rcncia de butano eltanque refrigerada 
y, esféi-as a presión en' Cctn piejo Dock 
Sud *^ Ápert. 515 72/ 10 lis. Valor $.25. . 

Adquirir ' documentación Álsiná 1170, 

P. ío, oí. 111, Capital, de 8.3S á 13.30 hs. 

" ' e. 1414 NO 2,576 v.' 1714173 

GAS DEL ESTADO 

NO 8.435; Adq, tap3s de cilindro n| 

inotocompresores YC-206. — Apert.: 
415172: 9 hs, — Valor: $ 250. — 

Adquirir Documentación Alsina 1170. 
po i?, Of. 111, Capital, : de 8,30 a 13,30 
hs. — • 

C.13|4 NO 2,541 v.24|4l72 

GAS DEL ESTADO " * - 

, 1S0 8.440 

Adq. aprox. 34.000 metros ^de caños de 
fundición de hierro,' diversos diametroa, 
— Apert.; 1814172, 12 horas. — Valori 
pesos 10. .^ 

Adquirir documentación: Alsina > 1170, 
piso LO, Of 111. Capital, de ,8,30 a -13,30 
horas. ■ -. ¿ 

e.7|4. - NO 2.423 v.1814172 



J 

Subsecretaría, de Coniunicaciones ) 

- JURISDICCIÓN COMUNICACIONES 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN *■■-■■ 

Licitwión PúoUca N« 30(973 
Llámase a Licitación Pública para con- 
tratar el "ñervícicr dé iimpíeaa del cdiíl- 
cu que ocupa la Sección Gráfico'*. Laf 
propuestas ■ serán recibidas hasta el día 
2j de abril de 1972, a las IGhs. y abierw 
tai -píiblicamente en la -misma fecha 9 
hora, en >a Sección, Compras fD.A.). 
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piso, local 639 del Palacio Central de ía 
Subsecietaría de Comunicaciones, Sar- 
miento 151, Capital Federal. 

Por ias cláusulas particulares concurrir 
* ia citada sección, cualquier día hábil de 

* a 13 horas. 

$ 18 — e. 14J4 N* 17.550 v. 1714¡72 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licuación Pública N* 9G-P¡72 

Vto.: 515|72, a las 10,30 horas. 

Por la adquisición de: ablaciones, fi- 
jetns, discos, perillas» etc. 

,Valor del pliego: $ 160, 

Pago, retiro de la documentación e in- 
formes: En Avda. La Plata N? 1540, piso 
3*, Capital Federal, dentro del horario 
de 8,30 a 17,30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se re- 
alice con una anticipación mínima de 24 
J*oras, respecto a la fecha fijada de 
Épertura. 

e.l4¡4 N* 2.577 y.27;4|72 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N* 100-PJ72 

Wtoi: 3015(72, a las 9,30 horas. 

Por .los trabajos de reparación de la 
instalación contra incendio a efectuarse 
en el edificio "Almacén Central Barra* 
cas", sito en las calles Lujan y Luna, 
Capital Federal. 

Presupuesto oficial: pesos 210.000. 

v :or del pliego: pesos 60. 

I ;o, retiro de la documentación e ■■ta- 
lo*: i s: En Avda. La Plata N? 1540, piso 
*? Capital Federal, dentro del horario 
de 8 10 a 17,30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se re- 
alice con una anticipación mínima de 24 
hfi'ps, respecto a la fecha' fijada de 
Apertura. 

e.1414 N' 2.578 v.2714172 



EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública N* 98— FJ72 
Vto.: 29,5:72, a las 9,30 horas. »o¥ los 
trabajos de construcción del edificio "Ro- 
jas" a erigirse en la calle Julio A, Roca 
entre Bmé. Mitre y Avda de Mayo, de 
la cinara do Rojas, provincia ds Buenos 

Alces. 

Presupuesto Oficial: pesos 850.000,00. 

Vajor'del Pliego: pesos 180,00. 
■ Pago retiro de la documentación e Jn 
lormes: en Avda La Plata W 1540, piso 
a*, Capital Federal, dentro del horario 
de 8,30 a 17,30 horas. 

La citada documentación también se 
podrá abonar y retirar en nuestra Oficl- 
oí» Telefónica de la ciudad de Rojas, pre- 
fínela ¿e Buenos Aires. 

Se acradecerá que este trámite se reali- 
ce con una anticipación mínima de 24 
horas, i aspecto a la fecha fijada de 
apertura . 

e. 13:4 N<? 2.542 v. 26;4,72 



EMTíES* NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Lie Ha ció i Publica N 9 90 -A';?* 
Vto.. de -'ayo 1972. a las 9,31 horas. 
Por ia aa«"-u:úT-:ón de cartuchos pistolas 
inyecto as. * ^c 
Valor á<:!-.>Jiego: $ 10C, 
Pago, renro de la documentación * 
tatonv.es: .ti Avda. La Plata N- 1540, 
Piso 3 n Cnpitai Federal dentre del ho- 
raa-io de <\ J .\¡ a 17,30 horas. 

Se agrfldrrera que este trárr. u se re- 
alice con ¡:na anticipación mínimr de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de 
apertura. 

e.lOK N9 2.458 V.21J4172 

EMPRESA NACIONAL 

DE TnLfcCOMUNICACIONES 

Licitación Pública N* 92-PJ72 

t Vto.' 27 de abril 1OT2, a las 12.30 hOTas. 
Por la adquisición de sobres con ventana 
troquelaba y solapa engomada "Remisión 
de pac tur adán . 

Valor del pliego: $ 80,00. 
. Pago, retiro de la documentación e te- 
iformes: En Avda. La Plata N* 1540 3?, 
Ccapifeal Federal, dentro del horario de 
;*30 a 17.30 horas. 

f Se agradecerá que este trámite se rea- 
í.ttee can una anticipación mínima de 24 
ras. respecto a la fecha fijada de aper- 
ira. 

e.7t4 Nv 2.41G v.20|4)72 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

licitación VtttUc» N* 84-FiW 
, Vto.: 27(4^72, a fea 11 horas. — For la 
; jwmsión de cartulina, cartón y popel. 
; Vfelor del pliego: « 250,00. 

Pago, retiro de la documentación e in- 
formes: En Arda* La Plata W 1540 3» 
.Capital ^deral, dentro del horario de 
-*^D a 17.30 horas. 

;_■ Se agradecerá que este' trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima de 34 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura, 

Í.THNí 2.417 V.20:4;7i 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOM UN IC ACIONES 

Licitación Pública N? 95— F\lt 

Vto.: 27|4|72 p a las 9,30 horas; por la 
provisión e instalación de tabiques de 
madera y vidrios, a efectuarse en el edi- 
ficic ubicado en la calle Bmé. Mitre nu- 
mere 757, Capital Federal. 

Presupuesto Oficial; pesos 210.000,00. 

Vaior del pliego: - pesos 60,00. 

Pago, retiro de la documentación e In- 
formes: En Avda, La Plata N» 1640, piso 
3? Capital Federal, dentro del horario 
de t ,30 a 16,30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se reali- 
ce con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de 
apertura. 

e. 614 N9 2.382 v. 19i4]72 



Subsecretaría de Recursos Hídricoy 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN COMPRAS 

Y SUMINISTROS . 

{Expediente N* 678j70) 
Licitación Pública N* 1J72 — Adquisi- 
ción de libros técnicos y diccionarios. — 
Apertura: 20¡4¡72, a las 17 horas en 25 
de Mayo 459, P. B. f lugar donde podrán 
retirarse pliegos y efectuar consultas. — 
El Director General de Administración. 
e.1414 N? 2. 586 V.17|4[72 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN COMPRAS 

Y SUMINISTROS 

(Expediente N* 123|73) 
Licitación Pública N<? 2¡72 — Adquisi- 
ción de papel y sobres. — Apertura: 
2014172, a las 16 horas en 25 de Mayo 459, 
P, B., lugar donde podrán retirarse plie- 
gos y efectuar consultas. — Eli Director 
General de Administración, 

e.1414 NG 2.585 r,17|4[72 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente: 52.894|1971 

LICITACIÓN PUBLICA 
Acido sulfúrico. — 5Í5J1872, a las 15 y 
15. — Apertura y pliegos: Marcelo T. de 
Alvear 1840, Buenos Aires. 

e.l4[4 N? 2.579 v.25¡4]72 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 
Expediente: 10.363¡19Í2 

LICITACIÓN PUBLICA 

Equipos probadores de relevos térmicos 
y electromagnét'cus. — 25]4|1972 f 'a las 15. 

— Apertura y :;ii¡:gos: Marcelo T, de Al- 
vear 1840, Capital Federal. 

e.l4[4 N<? 2.580 v.1714172 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 
Expediente: 9.3B6|1972 

LICITACIÓN PUBLICA 
Piezas especiales de función de híerrL 
y válvulas esclusas. — n[5fl972, a las 15 

— Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al- 
vear 1840. — Depósito de garantía: poi- 
cada partida que se cotice 1 % del im- 
porte establecido en el presupuesto ofi- 
cial para la misma. 

e.H¡4 m ». 581 V.27¡4172 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente: 7629] 1972 

LICITACIÓN PUBLICA 

Maderas. — 24'4|1972, a las 15, — Apeí - 
tura y pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840, 
Buenos Aires. 

e,14|4 N* 2.582 v.l7[4¡72 



OBRA. SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 
«expediente: 54-84211971 
Acopiados earrozados: 17J4J1MI, a tes 
15. — - Apertura y pliegos: Marcelo T. de 
Alvear 1840. 

e, 1314 K* 2.419 y.. 17(4172 

Nota: Se pubüca nuevamente en razón de 
haberse publicado con error de Im- 
prenta en las ediciones del Bole- 
tín Oficial del 714 al 10(4j72. 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente: 762811972 

LICITACIÓN PUBLICA 
Hipoclorito de calcio. — 2J5J1972, a las 
15. — Apertura y pliegos: Marcelo T. de 
Alvear 1840, Buenos Aires. 

e.1214 N* 2.514 v.21|4|72 

Subsecretaría de Marina Mercante 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS 

Llámase a Licitación Pública W 47172, 
con apertura en la Administración Ge- 
neral de Puertos. Rivadávia 578, 5^ piso, 
oficina 514, Capital Federal, el dia 8 de 
mayo de 1972, a las 15" horas, para Ja pro- 
visión de 15.000 pallets (plataformas pa- 
ra estlbajes) 

Retiro de pliegos al precio de Treinta 
pesos Ley 18.188 ($a. 30,00), en Abaste- 
cimiento-Compras, ler. piso, oficina 104, 
de la dirección citada en días hábiles, 
dentro del horario de 12.30 a 17.30 horas. 
e.7[4 N» 2.427 V.1814J72 

DJRECCiON NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS Y VÍAS 
NAVEGABLES 

Llámase a licitación pública N' 26.0 
de la Dirección Nacional de Construc- 
ciones Portuarias y Vías Navegables has. 
ta el dia 21 de abril de 1972. a las 15,30 
horas para el dragado mediante voladura, 
de la zona del muelle de ultramar n del 
puerto Quequén. provincia de Buenos Ai- 
res. 

Presupuesto Oficial: $ 400.000,00. 

Garantía de la propuesta: % 4.000,00 

Pliegos y consultas: En la Oficina de 
Licitaciones del Departamento Operativo, 
Avenida j de julio 1925, piso 7«, Capital 
Federa. . 

Presentación de las propuestas: En ia 
mencionada Oficia y en la Sala de Sitúa- 
clon y Licitaciones sita en la misma direc- 
ción, hasta momentos antes de Iniciarse el 
acto de apertura de la licitación. 

Apenura de ia licitación: En la Sala 
.inte. c citada, en la fecha y hora prece- 
dentemente fijadas. 

Precio del pliego: Cien pesos í$ 100,00), 
e. 1314 N* 2.544 V. 17]4j72 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 
Expediente:, 6125|1972 

LICITACIÓN PUBLICA 
Cal viva aérea. — 5j5¡1972. a las 15. - 
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Alvear 
1340, Buenos Aires. 

e.1414 N» 2.563 V.25J4Í72 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente: 6103J1972 

LICITACIÓN PUBLICA 
Caños y hormigón armado precompri* 
mido, conjunto de caños cortos y piezas 
de enlace y piezas especiales de acero. — 
915| 1972, a las 15 y 30. — Apertura y 
pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840, — 
Depósito de garantía: i % del monto del 
presupuesto oficial. 

e.H;4 Ni 2.584 r.5¡5|72 

OBRAS SANITARIAS 

DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 

Expediente: 8.849¡1972 
Electrobombas tipo pozo profundo. 9^5) 
1972 a las 15. — Apertura y pliegos: Mar- 
celo T. de Alvear 1840 ( Capital Federal. 
— Depósito de garantía: 1 oío del monto 
de las cantidades ofrecidas establecido 
sobre la base del presupuesto oficial. 

é. 13|4 <W 2.543 v. 4f5*72 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 

Llámase a licitación publica r* 4975, 
basta el día 17 de mayo de 1972, a las 
16 horas, para el Carenado y reparación 
de la Draga 252-C. 

El pliego de J condiciones y especifica- 
ciones técnicas puede ser consultado y 
adquirido, de 13 a 17 horas, en ei Equi- 
po de Abastecimiento de Ja Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias y 
Vías Navegables, Avda. 9 de Julio 1925 
piso 8?, Buenos Aires, al precio de pesos 
50 y pesos 30 la copia de la Memoria 
Descriptiva -- Parte V. 

Presupuesto oficial: $ 1.200.000. — De- 
pósito de garantía de oferta a constituir: 
$ 12.000. 

Las ofertas deberán ser dirigidas al 
señor Director Nacional de Construccio- 
nes Portuarias y Vías Navegables, ing. 
Juan Carlos Minuto Lugand y entre- 
garse en el EQuipo de Abastecimiento, 
Avda, 9 de Julio 1925, piso 8^ Buenos 
Aires, 

e.l3[4 N* 2.545 v,4f5(72 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS Y 
VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR 

Llámase a Licitación Pública N$ 227, 
hjsta el día 10 de mayo de 1072, a 
las 10,30 horas para ia realización del 
siguiente trabajo: 

Aporte de Material con Soldadura 
a la Carcaza de la Centrífuga de Dra- 
gado (1.600 Kgs.) Según Plano. 

La recepción y apertura de las pro- 
puestas se efectuará en el Depart amento 
IDiStrito Paraná inferior, Avda. Belgrano 
y 27 de Febrero, Rosario. T E. 85-081, 
donde podrá solicitarse pliegas adjun- 
tando Giro Postal o Ban cario a la Or- 
den fí S. E, O, P. Vias Navegables". 

Depósito oe Garantía de Oferta: 1 olo 
de su importe. 

Valor del Pliego: $a, 12. — 

Franqueo: $a, 1.60: 

e.l3|4 N? 2.546 V.17.4J72 



DTfiftCCIOX NACIONAL 
DG CONSTRUCCIÓN» 
PORTUARIAS Y 
VÍAS NAVEGABLES 
DEPARTAMENTO DIdTfttSO 
PARANÁ INFERIOR 

Llámase a Licitación Pública N? 231 
hasta el día 10 de mayo de 1&72, a fc* 
10,30 horas para la eompra de: 

Acero Dulce Común en Chapa Lis*^ 
(Kgs. 17,600), ^ 

La recepción y apertura de las pro- 
puestas se efectuará en el Departamento 
Distrito Paraná Inferior, Avda. Belgrano 
y 27 de Febrero, Rosario, T, E. 86-061,' 
donde podrá solicitarse pliegos adjuntan- 
do Giro Postal o Bancario a la orden 
"S. E. O. P. Vias Navegables". 

Depósito de Garantía de Oferta: 1 0(0 
de su importe. \ 

Valor del Pliego: $a. 12, 

Franqueo: $a, 1,60. 

e.l3|4 Nv 2.547 v.!7|4l73 



FLOTA FIUV1AL DEL ESTADO 
ARGENTINO 

Licitación i*ública-N 22)73 

Provisión H -c seig cabrestantes de ama* 
rre. 

Lugar y »ecbx de apertura: En iú see- 
cfón Compras * Puerto Nuevo, Dársena 
"F", Capia*, e, día 24 de abril de 1972, 
a las 10 bórax 

Pliegos: Podrán ser consultado.- y a**-^ 
quiridos en la División Tesorería de Fio-"" 
ta FluviaL siU en Avda. Corrieetes M» 
"38? - Plama Baja - Capital Federal, on 
ei horario Se 11 a 16 horas. 

Valor del pliego: $ 50 Ley 18.18U. 

e.l0[4 N» 2.459 v^l|4"tt 

EMPRESA TALLERES 

DE REPARACIONES NAVALES 

TARENA llama a Licitación Pública 
N? 5|72 hasta el día 27 de abril de 1972, a 
las 15,00 horas, para la adquisición da 
una fresadora Universal N$ 4 y tornee 
paralelos. 

Valor d. pliego: $ 200,00, 

Consultas y retiro de pliegos, dirigirse 
a la Administración General (Sección 
Compras), Avda. Gaspar Melchor de Jo* 
vellanos s|N* (Prolongación Avda. Costa- 
nera Sur), Dársenas al Este, Buenos Ai- 
res, de lunes a viernes de 9,00 a 15,00 ha. 

e 614 N* 2.392V 1914173 



EMPRESA TALLERES DE 
REPARACIONES NAVALES 

Tarena Uama a Licitación Pública 
N* 2172, hasta el día 26 de abril- de 
1972, a las 15 horas, para la construc- 
ción de 4.220 m2 de pavimentos, en sua 
instalaciones de Dársenas al Este * 
Valor del pliego: $ 100. 

Consulta y retiro de pliegos, dirigirse 
a ta Administración General (Sección 
Compras), Avda. Gaspar Melchor de Jo- 
vellanos s|N* (Prolongación Avda. Costa. 
ñera Sur). Dársenas al Este Bueno* 
Aires, 

e.514. - N* 2.359 v. 18(4172 



MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIHES 



BANCO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
Llamado a Licitación PúbÜcu 

Concurso abierto de antecedentes para 
Estudios de Contadores Públicos, inscrip- 
tos en el respective Registro del Con- 
sejo Profesional ie Ciencias Económicas 
de la Capital Federal, para realizar ta- 
reas de Auditoría Externa en el Banco 
Municipal de ".a Ciudad de Buenos Aires. 
de acuerdo con las normas fijadas por 
ei Banco Central de la República Ar- 
gentina en la Circular B. 682, deí 17 de 
junio de 1969. 

Lugar de entrega de los pliegos: Flo- 
rida 302, 30 P. F Departamento de Com- 
pras. Capital Federal. 

Apertura de las propuestas: 15 de muy* 
de 1972, a las 14 horas. 

Valor del pliego: $ 100. 

Nota: Se publica nuevamente en razón 
de haberse omitido en las edi- 
ciones ie\ Boletín Oficial del 11/4 

al 10/5/72 

e.Hí4 N* 2.320 V.15¡5|72 

BANCO JI1UNICIP4 
DE LA CIUDAD D 
BUENOS AIRES 

Llámase a licitación publica para ei 
día 24 de abril, a las 14 horas, con refe- 
rencia a la adquisición de 150.000 for- 
mularlos continuos, original y 3 copias. 

Los pliegos de condiciones se entrega- 
rán a los interesados sin cargo alguno, 
en ei Departamento de Compras, Flo- 
rida 302, 3er, piso, Junes a viernes, de 

12 a 16 ñoras. 

6:14|4 NO 2.587 V.17J4J72 



